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الاخراج فح الكائنات الحية 


ZI bv ۴‏ فى الانسان 
wo”‏ الا ضراع فى النبات 
| )130.6 ۰ الاحساس فح الكائنات ball‏ 
درس 4 الا صساس فى النبات 
05 الل صساس فى الا تسان 
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Scanned with CamScanner 


اختر الإجابة الصحيحة مما يلي : 1 


@ غرض عملین الإخراج فى الإنسان ب .سس 


سد © توازن الأملاح © تنظیم عصبی (2) | وب معا 


© افراز العرق من النسیح ............. للجلد 


)1( الطلائى (ب) الضام (ج) العضلى (د) العصبى 


چم 
)@( ........... عملیت Pager‏ یقوم بها الکائن الحی للتخلص من نواتج التمثيل الغذائى الضارة . 


61308 م.‎ 005 0 Oo COR سا‎ 2 


(1) تسیج ضام فقط (ب) اغلبها نسیج ضام 


G)‏ معظمها خلايا دهنین )© تحتوی کل انواع النهایات العصبيت الحسیی 


/ الدرس الأول 
ميحج N‏ ال خراج في الإنسان 


)© تلعب الکليت دور مهم فى التوازن من خلال تنظيم مكونات الدم . فتكوين واخراج البول من الجسم يساعد فى 


التخلص من المواد الکیمیائیت والأیونات من الدم . 
مقارتت بين مكونات الدم ومكونات البول 


(الداخل الى للکلیت) (الخارح من للکلیت) 
اسه | 9.5% 36096 ا 
أ[ 0190 | 206 ا 
۱ 
۱ 


0.24% 0.02% 


۱) لاتظهر جزيئات البروتين فى البول بسبب : 


(1) لأن الجسم نادرا ما يوجد به تركيزات عاليت من البروتين فى الدم وبالتالى ليس بحاجه لإخراجها فى البول 


)© “من نسبت البروتين فى الدم ليست کافين لكى يسمح بالتخلص منها فى البول 
© فى حالت خروج البروتين فإنه لابد ان يكون مساويا او اكبر من نسب اليوريا فى ٠ PAT‏ 
60 جزيئات البروتين كبيرة الحجم ae yall‏ انه لا يمكن ترشيحها من الدم 


sour‏ الشامل فى الاحياء 


Scanned with CamScanner 


يي the‏ 337 ۳ 
و عقف © 


۲) ما التغیرات النی 
(I)‏ تظل كما هی لا 

تزداد OY‏ تر Je‏ 
4 تنخفض لان الکلیت تحافظ على مستوی الملح الناسب فى الدم 


ن الجسم يعمل على حفظ توازن الواد الکیمیانین فى البول 
الصوديوم فى الدم يزداد والزيادة تخرج عن طريق البول 


نظیم نسبت فى اندم : 
G)‏ الکليت لیس لها دور فى تنظلیم نبت الصوديوم ى م 
)@ نسيج الطبقت الخارجين من الجا sas‏ 
)1( البشرة © الأدمت (ج) طلائى 
ie ©)‏ هه میت الوحدة الوظيفيت لا( خراج تقع فى الكليت وتقوم باستخلاص لبول 
© النفرون )© القشرة (ج) النخاع 
© من مكونات هواء الزفير ولا ی‌عتبر ناتج اخراجى بالمشهوم العلمى ايت 
ال 7 
)1( ثانى اكسيد الكربون )© الأكسجين 
(د) النيتروجين 


(ج) الهيدروجين 


© الترکیب الذى یتحکم فى خروج البول من الجسم - متسین 
© الثانت (ب) العضلىّ العاصرة © المخ 


مکان تصنیع وانتاح الیوریا (البولینا) فى الجسم شتا 
(1) الکبد (ج) الکلین @ المثانت 
(() کمی الدم التی تصل الى الکلیتین ..............ی عضو اخر بالجسم 
© يختلف عن © اقل من @ یساوی 
الجزء السئول عن اندفاع البول فى قناة مجری البول وه شوه 
(1) العضلت العاصرة (ب) عضلات الثانت © النفرونات 
© التركيب المختص باستخلا ص البولينا بجسم الإنسان 220 
soe‏ © النخاع ©) النفرون 


التر کیب الثانوى الذى يساعد فى استخلا ص البولینا بجسم الا نسال بت 


() النفرون ©) الكبد )© حوض الکلین 
® يبلغ عدد الوحدات الوظیفین بکلیتی الإلسان ............ 
© مليون © مليونين © ۲ ملايين 
1 العرقيت على سطح الجلد تی بع 
(ب) الثغور (ج) انبوب الغدة ad pall‏ 
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SO O ee eS 
» © ةا‎ 
2ه‎ 
"==. 
» هه‎ - 


 _ _ _‏ بلك aol‏ 
تحدث لنسبت الصوديوم فى البول عندما يزداد كمي كلوريد الصوديو فى ght‏ 


ررصف الثانى 


a‏ شی الشاقات انیا 


© المر حيدم الأو لى #سنخلا ص مکونات البول من الدم فى الثفرون- .ل ۱ 


balay (i) 
الترشيح‎ ) 


(ب) إعادة الامنصاص SAD!‏ 


9 الجزء السائل من الدم الذي يشم ثر شیحه فى الكلينٌ .... 


O‏ اللیمف (ب) البلا زسا 
۱ ®@ مدا تسهل خروج الشمرة من الجلد ........... 
ap pat baat )1(‏ 2) الفدة النشاميرٌ 
raped )©©( |‏ متمرجد فى Dales‏ النفرون ی 
rina )1(‏ بومان @ الجمع 
® نر سیب بولی به عضلات ار ادبه و لا ارادیه...-.... 


)4( النقل النشمل 

( البروتويلازم () السيتوبلازم 
© المدة الدهنيز © جميع ماسبق 
(چ) الأنبوب الملتف القريب (2) تنيت هنل 


)© الأنبوب الملتف القريب (2) الحالب 


4 انبويخ رهي تلتف على نفسها وتنتهي بانبوب رفيع: تفنح عند سطح جلد الانسان حل 


(0) الفدةالمرقيتة © الحالب 


22 للر Zam‏ الثاني والاخیر 2 لاستخلا ص مكونات البول فى انابيب النضرون 


)1( الإعادة 
@ الترشيح 

® للكان الدى پتم طيه ترشيح بلازما الدم سسب 
(1) محفظ: بومان ©) النفرون 

ay poll ©‏ تنقل البول من الکلی إلى الثانن ........... 
)1( قناة مجرى البول © الثاتت 


| 


© البوب الفدة المرقية ‏ 0۵ سم 


(ب) النقل النشط 
© إعادة الامتصاص الاختيارى 
(ج الأنبوب الملتف القريب (2) الحالب 


(ج) النضروئات )@ الحالب 


® انابیب دقيقّ ننتضم هی بدايتها مكونة اتتفاعا يشبه الفنحان -.------ 


© محفظت بومان © الحالب 


© انبوب الفدة المرقية ‏ (7) النفرون 


)@ انتفاع يشبه الفنجان فى بداب الوحدة Sapling‏ للكلية . 


(1) الأنبوب الملتف القريب 


(ب) النفرون 
(2) الحالب 


nna @)‏ اليوريا فى دم شخص عادى ...هي اليوريا فى دم شخص مريض بالفشل الكلوى . 


© ابر من 
)© نساوی 

)® النطد الخار جیت الضیقن من الکلید. 
)1( القشرة @ الشخاع 


للصف اللانى الثانوىق 
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WO 
احتمال جميع ما سبق‎ )2( 
حوض الکلیم () الحوض‎ © 


الشامل ل الاحياء (v)‏ 


5 5 ©) انه 1 © الانتشار © النفاذيم الاختیارین‎ jain on 
التجويف البرينونى سس.-.‎ 
8 ۱ 5 ای من الأعضاء الآتيت يقع فى‎ @ 
الأمعاء‎ © a القلب © المخ‎ 0 
مجموع لاء الذی یفقدہ جسم الإنسان يكون على ههد‎ 7 
عرق (ب) بول (ج) بخار ماء © جمیع ماسبق‎ )( 
: المضو الاساسی الختص باستخلاص البولينا بجسم الإنسان‎ & 
نظت بومان © النفرون (ج) الکلی (ت) الحالب‎ on 
٠ النطقتّ الداخليتّ العريضة من الکلیم‎ 2 
القشرة © النخاع 2 حوض الکلیہ (د) الحوض‎ 9 
البلازما © كرات الدم الحمراء (ج) كرات الدم البيضاء (2) جمیع ماسبق‎ © 
. الفشاء الذى بيطن التجويف البطنى‎ 22 
الطلائيت (ج) البرینون 0 خلف البروتون‎ Baal! البروتين (ب)‎ ® 


2 ماهو السار الصحيح للرشيح عبر ا لنفرون حتى خروج البول ...س 
۱ )0 الأنبویت اللتفت القرييي سم تنيت هنل — الأنيوبت اللتفی البعيدة مه suai‏ الجامعيّ + الحالیین م 


المثانت + قناة مجری البول 
(ب) الأنبویی الملتفت البعیدة سه کنیت هنل الأنبوبتّ اللتفی القريبي -> القناة الجامعن- + قناة 
مجرى البول- > الحالبين- + الثانی 
© الأنبوبة اللتفت القریبت -> Zug cI‏ اللتفت البعيدة -> Add‏ هنل- > الحالب -+ القناة الجامعم -»* 
المثاني — قناة مجرى البول 
(د) الأنبوبت اللتفت القريبت -> القثاة الجامعت -> ald‏ هنل -> الحالب ->+ الأتبوبم الملنضن البعیده * 
المثانن -> قناة مجرى البول 
9۹ = - 
@ ادرس التركيب الکلوی الأتى ثم اجب 
١)التركيب‏ _ به اقل تركيز من اليوريا 
١ ©( ۱ 0(‏ 
١ ©‏ © جميع ماسبق 
) التركيب (؟ ) يمثل شعيرات دموین name‏ 
© وريديت وريدية Q‏ شريانيت شريانيت 
© وريدية شريانيت © شريانيت لفاوین 
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خر او فى الكااتنات الحية 


cer ereerer ee ee هو نواعجاا و‎ © © »© 


۳) كل مما يأتى احتمال لتركيب الادة )9( ماعدا ...سه 


0 ماء © املاح ج Lis‏ 


0 رم اكبر اعضاء الجسم فى الإنسان . 
() الرئتين (ب) الأمعاء (ج) الشعیرات الدمویت (د) ain‏ 


8 اكبر نسبه من الاه يفقدها جسم الإنسان تكون على هيشة -.---صیفا 
© عرق © بول © بخار ماء )© جميع ماسبق 
© -- 


بروتین يملأ الخلایا الغیر حیت على سطح خلایا بشرة جلد الانسان . 


© الکیراتین )© الکاروتین © الیلانین () الميالين 
® الفضلات AI‏ من تكسير الأحماض الأمينيج سس 
(1) ثانى اكسيد الکربون (ب) مجموعات الأستيل 


(ج) الماء (د) اليوريا 
 )©‏ جهاز متخصص يعمل على تخليص الجسم من الفضلات الإخراجية فى الإنسان . 

0 الکلین @ الحالب (ج) قناة مجرى البول (د) الجهاز البولى 
(®) من ملحقات الجهاز الإخراجى 

)1( العدة (ب) الأمعاء (ج) الکید (د) القلب 


an خروج الفضلات خارج الجسم بعد عبورها الأغشية البلازمیة‎ D 


() الإنتشار @ الإخراج © التبول © جمیع ماصبق 
| تجویف مقمر تفتح فيه الأنابيب البوليج سس 
() الحوض )© النخاع )© القشرة © دنيدهتل 
() تركيب بسد الثانة ولایسمح للبول بالخروج إلا عند الحاجة سس 
© المثانت (ب) المضلت العاصرة ج الجمع (د) mud‏ هنل 
@ عمل الکلین یبدا ب وتنتهى ب س 
(1) بالترشيح - بإعادة الامتصاص )© الترشيح - تكوين البول 
(ج) الشريان الكلوى - الوريد الكلوى (د) جميع ماسبق 
له كل ما یاتی يتم ترشيحه داخل كبه محفظت بومان ماعدا ل 
(1) السكريات الاحاديت (ب) البروتين G)‏ الماء (د) الأملاح 
® اغلب الفضلات النيتروجيني فى جسم الإنسان تكون على صورة 
© حمض بوليك (ب) احماض امينيت © يوريا (د) ا.ج معا 
® تركيب علوى يتصل بالثانت البولينَ من الخلف سس 
)0 الكليت (ب) الحالب (ج) قناة مجری البول (د) حوض الکلیت 
ee‏ الشامل فى الاحياء 2 )@ 
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الكائر الحى سل = 1 
© عمليت يتخلص فيها جسم (ج الزفير @ التبول 
۳ الاخراج 
() الا : ee‏ 
اغلب الاء الذى یفقده جسم الانسان 6۵ بخار ماء © جمیه 
55 ضه الأتابيب البولیم on 5 ١‏ - (د) se‏ 
)@ جزء من الکلیی نحصب (ج) الأنابيب اللتقی القرییم تنیم هنل 


)© النقل النشط (د) اعادة الام 
)1( الترشیح ۱ 
کیب یتصل بالتافت البولیت من اسف ٠‏ 


0 قناة مجری البول ) MN‏ 


د على شكل حرف ۰ 
| 8 تد من أنبويي على 
| #اسسستركيب يمن 9 (ج) الأنبوبت اللتفت القردية 


اه یت اللتضت اله يدة 
)1( الأنيوية الملنضي () انبوب النة ن 


dsr ج‎ 


استخلا ص الفضلات فى الغدة العرقین ينم من - 


0 0 )©( الشعيرا ات الدمويت الشريانيم 
الشعيرات الدمویی = 
Bish‏ 
(ج) الأوعيت الليمفاويت (د) جميع ماسبق 
م ترکیب یمتد من محفظم بومان إلى القناة الحامعم 
)0( الأنبوب DALY‏ البعيدة (ب) انبوب النفرون 
© ثنية هنل (2) الأنبويت اللتفت القريبت 
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= كه كج بجت نه ح ما و تن نت حت وج ج انت بج و نه ere‏ نام نت نه 6ه © » 


اسن 
مقارنی بکلیہ الإنسان كليم فار قديرة على انتاج البول المركز بسبب ل 
(1) ان الکبی ترشح الدم بسرعت كبيرة ۲ 


(ج) سماح ني هنل للماء بالانتقال الى السالل البین خلوی 
(د) انتاج حمض اليوريك بدلا من اليوريا 1 ۱0 
الإخراج هوازالت 


O! امتصاص الرشيح فى الأنابيب اللتفت الد‎ Sale! 
نزن‎ ea 


)1( ثانى اصید الكربون (ج) المكونات الضارة وقلیلت الإستعمال 

(ج) الماء الزائد (2) الفضلات الأيضيت 
)© سترکیب يمتد من قشرة الکلیت الى انبوبة على شكل حرف لا . 

)1( الأنبویت اللتفت البعيدة (ب) الأنبویت اللتفت القریین 

ban ©‏ (2) انبوب النفرون 
® مادة يكونها الكبد ويتم طردها عن طريق الكليتين الى خارج الجسم . 

)+( حمض اليوريك (ب) النشادر (ج) البولينا © جميع ماسبق 
العضو الأولى الغير اساسی المختص باستخلاص الفضلات النيتروجينية بجسم الإنسان . 

)1( الغدد الدهنيدحت ‏ (ب) الفدد العرقيت (ج) بشرة الجلد () الجلد 
سسمادة قرنیت توجد بكثرة فى خلايا طبقة البشرة فى الجلد . 

() الكروماتين (ب) الكاروتين (ج) الكيراتين (د) الألبيومين 
)© خلايا توجد عند قاعدة الطبقة الداخليت لبشرة الجلد ومسئولت عن لون الجلد 

© الميلانين (ب) الكيراتين (ج) الخلايا الصبغیم (د) جميع ماسبق 
عمليت قد يكون لها علاقت برجوع اغلب الرشيح إلى الدم أثناء استخلاص البول. 

() اعادة الامتصاص (ب) الترشیح © المرق (د) اء ج معا 
)© تقع تنیت هنل داخل الکلیت فى منطقت 

() القشرة (ب) النخاع )© حوض الکلی (د) الحالب 
pus —‏ فى الاحياء ‏ (6) _ 
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الفصل تج مب مه .ری 
الشکل القابل یوضح علاقت الکبد والأمعاء الغليظة والکلیی 
بالخلفات النیتروجینین ...اجب 
۱ ) العضو الرلیسی سل انتاح اليوريا سس 
(0) الکبد )© الکلیت 


(ج) الامعاء الفلیظت () ١ب‏ معا 


۲) تتخلص الکلیت من ........نسبت الیوریا بالجسم 
)1( معظم © كل 


(ج) القليل (د) ١.بمها‏ 
(T‏ يتم تکوین التشادر فى سسسب 

(1) الكبد (ب) الأمعاء الغليظت (ج) الكليت © اوبمى 
يبلغ عدد النفرونات فى الکلیت الواحدة للإنسان ........ مليون نضرون. 

۱00 @؛ ®" ۲0 
G)‏ يبلغ سمك الکلیت فى الإنسان ...سم 


10 © ۳ © ۰ رد) ۷ 


مجموع ما يمر خلال الكليتين يوميا ........ حجم الدم الذى يضخه القلب 

ere ®‏ © نصف 2 ربع © سدس 
اكبر نسبه من الماء يفقدها جسم الإنسان تكون على a‏ .............شتاءا 

© عرق © بول )© بخار ماء © جميع ماسبق 
عضو الإخراج الأساسى فى الإنسان هو و 

(1) الرئتان (ب) الكليتان (ج) الأمعاء الغلیظت (د) الكبد 
تتحول بعض المواد السامن إلى صور غير سامت للجسم أو غير ذائبح بواسطن .سس . 

© الجلد والرئتين ‏ الكبد والكليتين (ج) الرئتين والكبد (د) الرئتين والكليتين 
العضو الذی يحمي الجسم من الميكروبات وله وظیفت إخراجيت ere‏ 

(1) البنکریاس @ الکلی )@ الجلد ( الرئت 
الوحدة الوظیفین للإخراج فى جلد الانسان هو یی 

© الفدة العرقيتة (ب) الفدة الدهنیت (ج) مسام الجلد (د) بشرة الجلد 
الخلایا الیتن الموجودة ببشرة الجلد تحتوى على مادة ee‏ 

: الكيرات‎ )2( cers O 
الكيتين (د) الكيوتين‎ )© Se ae 
... تشبه تلك التى تحدث فى‎ «ES 
الانابيب اللتفت القريبت‎ ©) 
OW ارزانی‎ es 
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خر اج شي الكائقات الحية 


مر 
® اقرب اعضاء جسم الإنسان شبها لأوراق النبات سس 


mis © ana ©‏ @ الكبد 
® توجد مادة الكيراتين فى الخلايا الطلائيح ع 
)7( الداخلي لبشرة الجلد )© الخارجيت لادمت الجلد 
nae jt! ©)‏ ليشرة الجلد (د) للغدد العرقيت 
© البشرة )© ضام @ طلائى © الأدمت 
@ بتم إخراج الأملاح عن طريق ل 
(1) الكليتين والجلد ) الکلیتین My‏ © الرلتین والجلد (2) الجلد فقط 
€ بلتصق جلد الانسان بالجسم بواسطب ۱ 
)1( نسبج ضام )© طبقت دهنیت (ج) عضلات لا (راديت )2 نسيج عضلی 
8 انا لم نحدث عملية ال متصاص الا ختياري فى انبوبن النضرون یلزم على الفرد شرب حوالی ...- لتر ماء يومياً. 
we ®‏ @ ۱۷۰ © ۷ @ ۱۷ 
لوا ادرس الجدول التالی دم اجب ؛ 


۲ ) مقدار النفس فى مین الاء الففود من الكليت عند تغير درجت الحرارة من الهادية الى العالین..... الزيادة فى 
معمب: المأء المفقود هن الجلد عند لمس الظروف 
© اقل من (ب) امكبر من (ج) نساوی (د) لا توجد Abdo‏ 
shade ۲‏ الزيادة فى مهيح الماء المفغود من الجلد هى حالة التمارين عن الحرارة العالينّ 5 
(1) اكبر من النقص فى AIS‏ واكبر من الزيادة فى الرلتين عند نفس الظروف 
CO)‏ ابر من الزيادة هى الکلین واکبر من النقص فى الرلتين عند نفس الظروف 
2) تساوى الزيادة فى الحلد نفسه من الحالة العادیت الى الحرارة العالبسّ 


) أ, مها 
¢ نشج جمضی العوريك من تكسير الوا 
)7( الدهنيخ )© البرونیدین (ج) الكربوهيدرات )2( كل ماسبق 
© اقلم فى الغشاريات الدفيا اعضام -.ب... 
() ملويدة () معتنزة ©) كروين (2) تشبه حبن اللوبیا 
en‏ اسرد« ©) 


Scanned with CamScanner 


) عملي نکوین البول * عملي الترشيح * 

ee‏ رئزيتين الى التی تطرح منها کنسبم .س 
(QD)‏ میت السوائل انتى تدخل الى ال + 
a‏ ۱ اا @ ۲:۳ 2) "١‏ 50 
N"‏ 

)1( كمية الرشيح + كمي الواد للستعادء 

(2) كمي للواد الستعادة كمي البول 

(م) صمین الرشيح - كمي للولا للستعادة 

(2) كميز الرشیح - كميز البول 
(6) میت اندم الثى تدخل الى الكلبتين الى لتی تخرح منها كنصبت س.. 


عملي اعادة الأامتصاص ۱ طتباري او عملي اصارز الامنصاص 


۲,۳ 0 ۱,۱ من واحد چم‎ Jali! (ب)‎ WO 
المضو للسئول عن التخلص من معظم البولینا بالجسم هو مس‎ ®) 
الکبد )© الرئتين )© الکلیۃ (2) الجلد‎ (1) 
تعتبر الشعيرات الدموية المحبطم بانابیب النضرون جزء من الجهاز .سس‎ © 
الاخراجی (ب) التنفسی (ج) الدوری یهد‎ )1( 


® يدخل الدم للحمل بائواد الزخراجیم الى الكليح لتنقیته من a‏ 
(1) وريد كلوى متصل بالوريد الاجوف السفلى ‏ ب) وريد كلوى متصل بالاورطى 
(2) شريان كلوى متصل بالوريد الاجوف السفلى (د) شريان كلوى متصل بالابهر 
لا يتم استرداد--- فى انبوب النفرون فى AlN‏ لشخص سليم . 
۱ © البولينا )© st!‏ (ج الجلوكوز G)‏ الأحماض wail‏ 


تحتوی sal‏ الجلد على سس 


٠‏ © نهایات عصبيت © غدد عرقي © غدد دهنية (2) جمیع ماسبق 
يتمبز الانسان باریع اعضاء رئيسينّ تقوم بالإخراج لیس من بینها we‏ 
)1( الرلتان (ب) الجلد (ج) الأمعاء Aad‏ (د) الکید 
04 © ضفط الدم فى الکلیتین .ای عضو اخر بالجسم 
3 © اعلى من © اقل من ©) يساوى (د) يختلف عن 
© الوحدة الا خراجیت بجلد الاتسان هي ل 
۱ () بصيلة الشعر (ب) الغدة الدهنيت (ج) الغدة العرقينّ )( مسام الجلد 
© متوسط نسب الفقود من للاء خلال الجلد والكليتين فى شخص تعادل/-..- من نسبت الماء الکلی الفقود بو 
م © ۳۰ @ .۲ 30 
©6 الشامل لى الاحياء ae‏ برژازی MON‏ 


Scanned with CamScanner 


a ی‎ oan Aon 
الوحدة الوظیفین فى میت اسان > > > > ا با جر ماب سردم ماج دا‎ )©9( 


)1( النضرون © القشرة @ النخاع )© حوض الکلیت 
© تترك الحتویات المتطلايرة لبعض المواد مثل التوابل الجسم خلال ل . 

() الرلتين )© الجلد )© الكليتين © الكبد 
(8) يتم ترشيح بلازما pall‏ س هی محفظة بومان 

© الوريدي الغير مؤمكسج © الشرياني 

)© الغير مؤكسج (د) الوريدي اللأكسج 
)© ينصح مريض الفشل الکلوی بالاقلال من تناول ۔___ 

() الکربوهیدرات ‏ © الدهون (ج) البروتینات (د) الدهون والكربوهيدرات 
© توجد كل من التراکیب الا تیش فى منطقت القشرة بالکلیح ماعدا ._.-_ 

)1( محفظت بومان © ثنيج هنل 

(ج) الأنبویت اللتفت القریبت (د) الأنبوبجّ اللتفت البعيدة 
كمي الدم التی تخرج من الکلین فى الدقيقة --. لتر 

() 6,۱ @ اكثر من ۲.۱ © ۳۱ © اقل من ۲.۱ 
)© لو نقص عدد النفرونات فى كليت الإنسان فإن هذا يترتب عليه غالبا 

)1( زيادة نسبت الجلوكوز فى البول (ب) زيادة نسبيّ الأملاح فى البول 

© زيادة البول () التسمم البولى 
ای من التراكيب التاليت لا يسمح بخروج البول بالرور إلا عند الحاجن..... 

)1( العضلت العاصرة (ب) الحالب (ج) مجری البول (د) الثانت البوليت 


الجدول التالی يبين نتائح تحالیل ائنان من الرضی ادرسه جیدا ثم اجب wa‏ 


| الاختبار_ | النسبت»سموم‌بها _ | مريض() | مریض(ب) | 
| ڪميتاليوريا | 268ملجماديسيلتر | TT‏ 
۱ ) المريض (۱)مریض بفشل كلوى حاد . فما نسبت اليوريا التوقعن فى عينت الدم س 


e 
السضاه‎ 
؛ ملیجرامدیسیلتر (ب) ۱5 ملیجرام ادیسیلتر‎ )( 


موی انها دیس تفر () *۲ ملیجرام۱دیسیلتر 
۲) مریض الفشل الكلوى (I)‏ اصيب بعدوی بكتيريت فى الكليت كانت السبب فى اصابته فما عدد كرات الدم 
البیضاء التوقع فى عینة الدم wm‏ 
© ۲۰۰۰ لکل میکرولتر (ب) ٩۰۰۰‏ لكل میکرولتر 
(ج) ۱۰ الاھ لكل میکرولتر (د) ۲۰ الف لكل میکرولتر 


تلصف الثالى الثالوى الشامل فى الاحياء © 


Scanned with CamScanner 


eS‏ حا ee‏ ات هد عي يو ی سس 
4s = sé & 3-6‏ اجن حب جه OTS‏ 2 @ جه NE O‏ 


۳) الریض (ب) كليته سليمت فما نسبت اليوريا فى دمه سس" 
Q ©‏ ؛مليجراماديسيلتر © 1١‏ ملیجرام ادیسیلتر 
(ج) ۲۸ مليجرام \ ديسيلتر (د) TO‏ ملیجرام ۱دیسیلتر 
() ای من الاتی صحيح عن الرشيح الناتج من محفظن بومان 
(D)‏ يحتوى على القليل من الجلوكوز او لا تحتوی ۰ 2) يحتوى على القليل من البروتين او لا تحترر 
(ج) یحتوی علی القلیل من الصودیوم او لا تحتوی 0 يحتوى على القلیل من الیوریا او لا تحتوی 
CF‏ ماهو السار الصحیح لسریان الدم الى الکلیه ثم العودة مره اخرى س-- 
© #لاورطی — الشریان الکلوی -+ فروع الورید SEN‏ الشعيرات الدمويت فى کیت -* شریان صارر 
من محفظت بومان-ه شمیرات دمويت -+ فروع الوريد الکلوی * وريد كلوى -* وريد اجوف علوی 
© الأورطی سه الشریان ازعلوىه فروع الوريد الكلوى - + الشميرات الدمويت فى الکبت -* شريان صادر را 
محفظتّ بومان سه شعيرات دمويت -» فروع الوريد الکلوی > وريد كلوى ٠‏ وريد اجوف 
(ج) الأورطى سه الشريان بيكنوى + فروع الشريان الكلوى <> الشعیرات الدمویۃ فى الکبن سے 
سه شعيرات دمویت -+ فروع الوريد الکلوی > وريد كلوى ے 


سس و 


شریان صادر من محفظہ بومان 


وريد اجوف سفلی 
)© الأورطی + الشریان الکلوی + فروع الشریان الکلوی -> الشعیرات الدموین فى الکبن سب شریان 


صادر من محفظت بومان-> شعيرات دمویی>* فروع الوريد الكلوى -> وريد كلوى هه وريد اجوف علوى 


© من مكونات البول - 
d‏ )1( الأملاح الغير عضويت 
G) E:‏ الجلوکوز والماء 


ا : : 5 
(©) الشكل المقابل لجهاز الكلى الصناعى واستخدامه ...اختر 


(ب) اليوريا 
(د) جميع ماسبق 


١)الوعاء‏ الدموی الذی يتم سحب الدم منه بغرض تنقیته .. 


© (۱ آورید (ب) (۲) شریان 
© (۱ )شریان (د) (۲) وريد 
۲ )لت کیب ( ۲) سس 


(1) منفذ ویعتمد عمله على خاصین الانتشار 

(ب) شبه منفن ویعتمد عمله على النقل النشط 

(ج) منفذ ویعتمد عمله على الانتشار الغشانی 

(د) aut‏ منفذ ویعتمد عمله على الانتشار الغشائى 
")من الواد الأساسي (؛ ) التی د موو یت 


)1( الأملاح الزالدة (ب) اليوريا Hol Cc‏ ثانى اكسيد الکربون (د) الاء الزائد 


Ga). =‏ الشامل فى الاحياء . لا 
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me |‏ © الكيراتين © الكولاجين © الميلانين 
e ۱‏ تصنع مادة الیوریا (البولینا) بجسم الإنسان فى سس 
| 600 ادجدد © الكبد © الكلية LO‏ 
6) یتدفق اندم فى الشريان الکلوی إلى الكلينّ لتنقیته بمعدل — لتر فى الدقيقت. 
r® 55 ۱۳ ۲ 0 ۱‏ 
6 ب ل رات دموین غزیره قى محفظي بومان . 
| © اتابیب ملتقه قریی (ب) ثنيدّ هنل ج الجمع )2( قناة جامعه 
©) الترتيب الداخلى للكلية من الداخل إلى الخارج هو 
ا )1( القشرة - النخاع - الحوض (ج) الحوض - القشرة - النخاع 
G) ۱‏ الحوض - النخاع - القشرة (د) النخاع - القشرة - الحوض 
۱ @ عندما یکون الجو حاراً لفایت يزداد معدل العرق OY‏ الشعیرات الدموین بالجلد.-. 
=O‏ © تضيق تتبض © تسم 
@) السورة الدمويت للکلیت تبدا ب وتنتهی ب - 
ْ )1( بالترشيح وتنتهی بإعادة الإمتصاص (ج) الترشيح وتنتهى بتكوين البول 
| (ج) الشريان الكلوى والوريد الكلوى (د) جميع ماسبق 
© البوريا )© النشادر (ج) حمض البوليك (د) جميع ماسبق 
@ تعتبر الفدة العرقبت من امئلن Pea‏ سسسب 
© الطلالبت )© الضامت (ج) العصبيتّ (د) العضلي 
#ش عندها یکون gant‏ حاراً للفايت بزداد معدل العرق OY‏ خلايا الشعيرات الدموينّ بالجلد..-. . 
© تنسح )© تضبق )© تنقبض )@ تتفلطح 
© مكل مما يآتي صور للفضلات النیتر و جینیض عدا سسس ٠.‏ 
(1) دالی امكسيد الکربون (ب) النشادر 
© الیوریا (د) حامض البولیلد 


هى جهاز الکلی الصنامی تمر الوادالضارة من الدم إلى السائل الحیط ange Vy‏ عبر الجدران سب 
(ب) الشبه مثغنة smell‏ 


(ج) التغنة الحبث )3( المنفنة الغیر حي 
@ من ؤظالف ملبغة بشرة جلد الانسان wom‏ 
)1( متصاص الهواء (ب) |خراح الغازات 
ج eta)‏ الهرق (د) منع غزو البکتیریا للجسم 
coer Seo‏ الشامل لى الاحياء ‏ )4 _ 


Scanned with CamScanner 


سالا 2:22 ةنو a‏ 


الشصل 5200 ٤‏ 
£9 ييه جهاز الکلی الصساعی کی الطبيعيه فى 
7 0 عملي الإستعادة 
4 و (د) لا يوجد ule}‏ محیحد 
ز2) الممليتش مما 
٠ 3‏ يسم الإتسان هو ی 
© التر سب الختص پاست‌خا ص لسو aed‏ ۱ ۱ 
۲ ب) النضروں )© فشرة الكلين © us‏ 
atu Cy‏ 1 جرف السرر 
g3‏ اهر ء النقاز جمى الحدب من ' einen eet‏ 5 
حوض الکلیم 
زا) هشرة الكنيم (S)‏ نحاع الکلیم (۵) الحالب 
ج رون کی سو روي سس لبا و چ ر 
سر + 1 (2) الجمع لزيد o‏ 
0 محمد بوم () تنب عمل وی 
/ : الم إلى هار الکلی الصناعيي من -... المريض , 
2 وى سای المسيل تكنو ی بصخ الدخ إلى حهار ۳1 
0 ۳ نر سکم ١‏ ازاب الإضر اليم في دم الإنسان دون تخلص الكليتان منها. ...ب 
9 دسمم ba‏ (ب) تجمع البول فى حوض الكليز 
© تکوس حصو اللي (د) امتلاء المثان بالبول سر عير 
3( بوهم عاد فى بول الفرد السليم صحبا + 
)0 حلوسکور ومر وت )© املاح وماء 
(a)‏ املام و احساص امیسیح (د) ماء وبروتینات 
8 بنم نرشیم بلازما الم فى جره النفرون العر وف باصم some‏ 
e‏ ينم فر شيع AP‏ !خر اجیرٌ من الدم هار الکلی الصناعی معتمدا على ظاهرة ...هه ... 
pst ©)‏ (ت) «ل(سموریم G)‏ النفاذية ja () me aby!‏ النشط 
۳ ۱ 5 
© شور الرئيسي الدى تقوم به الغده المرقبز هو --.- 
© |خرس تثوم end‏ © إخراج الاء على هبل عرق 
رح اخرح اشوا التطایر ۶ من الدم (د) ضبط درجت حرارة الجسم 
a‏ 
8 منز اتکلوی يعنى — 
ز) عدم فسرة اتکلیتین على العمل تماما 
> 8 : 
ات" عدم قشرة انحسم على التخلص من الأملاح الزائدة 
م م 
رت عدم رة تکلیتین على التخلص من اليوريا 
© أ تحند يوم سور «کلیم فى عملها 
Gn‏ ودب 


Scanned with CamScanner 


O O OO جز‎ Ar Se Se ae رودن خر حي نوه بض جو‎ as ف توا ل نا‎ Ee eile = 
- - RLS KOD OTERO aw 2 Ee See aê + a & be eo 6 6 4 eee 


© عرق (ب) بول )© بخار ماه جمیع ماسبق 
© كمي الیوریا فى بول شخص عادی .--.-.. كمي الیوریا فى بول شخص مریض بالفشل الکلوی : 
() اكبر من © اقل من 
(ج) تساوی (د) احتمال جمبع ما سبق 
)© ای مما یلی لا يزيد من معدل عملية النتح فى الثبات E‏ 
asl (7)‏ الشمس فى الصباح الباكر (ب) زيادة درجم الحرارة 
(ج) زيادة الر طوبت فى التریح (د) زيادة الرطوبتّ فى الجو حول النبات 
ts )6(‏ كمي الدم التى تمر الى الکلیتین یومیاً.-- لتر 
0 ۱۹ © 35 © 5 0 5 


0 تتوقف م الکلینین ی الیوم علی سسسب 
)1 درجت حرارة Ms 0) NW‏ (+) كمية لماء التى يتناولها الضرد يوميا 


ÊD 


)© عند (صابت شخص بجروح خطيرة بتوقف على 


الكافى 
)1( انخفاض ضغط الدم 0 


0 إلى ان يتم تعویضه بالدم 


(ج) هقد کمیات كبيرة من الدم 0 جميع ماسبق 
ادرس الشکل الدی یبین تر کیب النفرون ثم اخبر :- 
١)عدد‏ النفرونات التى تتصل بالتر کیب ( ۲ اس 

(0 ۲ 9 ؛ © 2 
۲ )وعاء دموى شریانی صادر سسب 


0 (۱۰) © (ه) @"( Glo)‏ 
۲ )تیدا عملیت إعادة الامتصاص فى سس... 
MIO NE )۸( @ MO‏ 


؛)تجمعات التر کیب( ) بعد خروجها من A‏ تصب فى س 


)1( الورید البابی الکبدی (ب) الورید الأجوف العلوی 
)© الورید الأجوف السفلی (د) الورید الکبدی 
©) تدهور الترکیب ۸ 2 ۱ يؤدى الى تدهور الترکیب ع لش 9 


0 »6 © ۱۰ © ؛ © ۷ 


تنصف الثالى SUI‏ الشامل فى الاحياء 09 _ 
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4ج ۰ 
K ۴‏ الولف = 
می ننه الى قد تضرح من ١‏ : 5 1 


0 (2) احتمال جميع ما سبق 
mA‏ 
9 


4 - بوسر ران الکلوی بخرض سس 
@ بدخل لدکلیم اشر يان (ج) تنقيتّ الدم من الأملاح الزائدة 


(د) يوجد اسباب اخرى 


6 تخر م اشستويات ۰ : 
1 5 ایت (2) الكبد 
0 ر 5 
زی) همه 9 ies oe‏ 
3 بوجد بکترب من الشعرة وعند خروجها من الجلد کل 
1 7 غدة عرقي (OC‏ غدة دهنیت (ج) عضلت e‏ 
& تل در کت IN‏ سائل كسيد فى GIN‏ الصناعيت مادا س 
SC Yo ©‏ حمض اليوريك (ج) النشادر © جميع ماسبق 
fw‏ هت 
@ اتوحدة توظینیت تلإخراح فى AN‏ 
os ©)‏ (ب) النهايات الحسيم (ج) الغدد الدهنین © الفدة العرقير 
aa 8‏ اتخام تنيوريلا 
NE! EEE‏ ات الأحماض الأميتيتة © الفیبرین 
و shit‏ (ب) GY‏ مواد غذائيسَ غير . ۳۹ 
اسل ی © لأنه مركب غير معقد 


8 الشكل in‏ تقطاء فى کیت ادرسه ثم اختر 

" اتسطح الخارجى اللكلي:: نو اللون الأحمر الداکن سب 
MOE ©‏ 9 (۱) @ (۲) 
” احتماال وجود nad‏ هنل فى الترڪيب ل 
MA MOQ MO io‏ 
اتحدت عملي: الترشيح فى الجزه ل 


(۳۱0۵ )ه١(‎ MO Lo 
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ser er ee ee‏ 
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7 


(1) لإخبراج جزء من الیوریا © لإخراج معظم الاملاح ۱ 

(ج) تلطيف درجت حرارة الجسم © لتدفلت الجسم | 
۲ 6 تزيد صكمينّ البول فى الإنسان eases‏ 

)7( شتاء وتقل صیفا (ب) صیفا وتقل شتام 

G)‏ متساويت شتاما وصیفا () لا توجد اجایت صحیحت 


8 لا یمکن لریض الفشل الکلوی الذى یقوم بالخسیل الکلوی ان یستاصل کلیتیه لأن 
Kaa (1)‏ الفوق کلویت تفرز هرمونات ضروريت 
(ب) tenn‏ مازائت تقوم بدورها فى التخلص من للاء الزاند والأملاح 
Ge)‏ الکليٌ ضروری فى للحافظی على Am ya‏ حموضم الدم . 


© جمیع ماسبق 
© تشترك اغلب اعضاه (خراج الحیوان فى تنظیم فى الجسم 
© الأصلاح © الماء )© التوابل التطايرة © الیوریا 


sy |G 7‏ للواد الضروریت من دم الانسان الى سائل جهاز ASI‏ الصناعى بسبب ا 
(1) ان بلازما دم مريض القشل الكلوى به نفس مكونات سائل التنقیت 

* (ب) ان سائل التنقيت به نسبت للكونات اعلى من دم للريض الفشل الكلوى 
(2) ان سائل التتقیت يمائل مكونات البلا زما فى شخص سليم 


4 (2۵) جميعماسبق 
١ &‏ )فى ای جزء (او اجزاه)النفرون اکثر نفاذیت للماء فى جميع 
الأوقات ___ 
© ۲۱ 9 ۲ 
9 ۲ و ۷ © ؛ 
sgh ld © 1 ۳ tua?‏ سس 
(0) الکلیت (ب) القشرة 
| هسام () حوض الکلیت 


© (۱) خمد © ۲ ۳ 6 6 OR‏ ۵ ,۸,6,۲ )© ؟.4.ه 


So aN اسم بطلق على‎ oy wa 
القدة العرقيت عبارة عن انبوبت ملتوية ل‎ @ 
۱ 


(ب) لؤيافة مساحت السطلح الذی بستخلص للاء الزائد عن حاجت الجسم 
© لليف دوجت حراوة الجسم )2( للتخلص السریع من کمیات الیوریا الزائدة 
i‏ حدق رت Sn‏ الشامل لى الاحياء 50 
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صيها 


(iG, 
ف 5 حو‎ 5 
27 AD على الإتسى‎ » by #3 


iin اسر ماه أو اشر‎ J 
زت) ففدان سكميات مكبيرة من الماء أشاء الزفير‎ 


‘ane 4 مرج سر بره السو وحدوث الصرق‎ pete pC) 
3 خروم میت ستصيرة من نقاء فى الجوال حمیع‎ 6 
a سكمضيو اخر اح سیب‎ a SH | 4 
جس ستصبر ۸ من السموم (ن) نکسیر كرات الدم الحمراء للسنم‎ 
سکم‎ J 
جميع ماسبق‎ )2( Ei gga 
۱ 3 bast jt! ر کسیر الاسماقس ۱ صسهم‎ 
حح‎ AON ورف النبات يحدت من خلاتا الجزء‎ plies على‎ chon (3 
ب . ج معا‎ G) (ب) المديسات (ج) الکیوتین‎ pw 0 
2 2 


| نا neh sad saa‏ بشعيرات «مویم یر 3 سس 
0 لاستطلا ص الیور پا بصورة اساسیمر من الدم الشر پانی 
ny 5‏ ص ثالى اسکسید الكر مون من الدم الور بدى 


palit 2‏ من الأملاح 3 bat‏ عن حاجبز الجسم من الشرايين 


)3( لتتعليف ورج حرارة الحسم 
@ مم هر شيع وإعادة الاصنصاص الإخطبازى سس 
(]) نسستار على سول یوب المضروں 
(د) ams‏ فى ساس محتلف ولكن SALI‏ 
زعا تحدث عملي إعلاة الامتصاص الاختبارى بعد عمليز الترشيح 


(0) جميء ما سب 

دمحما و غسل الجلد پاستمرو بحسن ل 
سسسب (ج) تلطیف درجت الحراة والحد من المرق 
re‏ (2) التخلص من الروائح الكريهة 

3 السامل ل الأحياء راصف 
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)7( الكلي اسر تخصصا من الحلد (ب) كمي المرق اقل من كميّ البول 
2 كميم اندم التى تصل للكليرّ ابر من الثى تصل الى الحلد 
© جمیم ماسبق 
)۷ يعتبر الئيتروجين الخارح من هواء الزفیر (خراح بالفهوم العلمی .يسبب ...- 
©) لیس تاتجا عن عملیات الأیص O‏ در جر سمیته 
)© عدم حاجم الجسم اليه () عدم قابلیته للذوبان فى بلازما الدم 


& الخلايا 


توجد على سطح ورقم النبات تتحکم فى الجزء الأكبر من النتح 


ey ©‏ © المرستيمية © الکولنشيمیز )© الحارست 
lent &‏ التتخسی دور فى الإخراج 

() لتخلص من بحار الماء بكميات كبيرة )© للتخلص من ثانى اكسيد الكربون 

© لتخلص من الأكاسيد النیتروجینیر () laws!‏ 


() قد یزداد تركيز اليوريا فى دم الوريد الكبدى درجت كبيرة بينما يبقى تركيزها ثابتا فى دم 
ob‏ !52 س 
)7( الكبد يحمل دما غير مؤكسح فقط 
)© لأنه يعمل على تكسير الأحماض Ast‏ وفصل مجموعت NH,‏ منها 
© يعمل على فصل مجموعة NH,‏ لتكوين الیوریا وتخقف مره واحده 
)© يعمل على فصل مجموعت NH,‏ لتکوین الیوریا و تخفف مرتین 
@ يعتبر الجاد اكير اعضاء الجسم 
(1) نظرا لدوره التاعى 
() نخظرا لتعدد انسجته الضامه والطلائیه والعصبية والعضلیت 
)© التعطيته جميع اجزاء الجسم 
)© لاله ييطن جميع اجزاء الجسم 
nates @‏ الحبوانات المالي: من الفضلات النبتروجينيت على صورة SEER‏ 
© بوریا C)‏ حمض بوليك )© pis‏ (د) ۱ء ب معا 
@ یتدهق الدم فى الشريان الکلوی لتنقیته من الفضلات الأيضيت بععدل سس... 


(1) لتر واحد فى الدقيقت (ب) لترواحد فى الساعت 
© لثرين فى «دفیدت © الترين فى seta‏ 
/ 
لحف داقن #لانوی الشامل فى الاحياء ©( _ 


1 1 IER ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 711 1 25 ۲ 11۲ ۲ ۲1 ۲ SESS 1 1 ۲ 
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16 Roca en ee 
ينقل البول الى المثانم‎ (A) التركيب‎ (1) 
التركيب (8)یمد الكليه(0)) بالدم‎ ©) 
(E) ot ينقل الدم‎ (C) التركيب‎ @ 
التركيب ((1) ينتج يكون البول ما‎ )( 
توجد النفرونات فى التر کیب سسسب‎ )۲ 
CO ۸ O 
B® E © 
. .فى جلد الإنسان هي اللسئولت عن لون الجلد‎ )6( 
البشرة الخارجیت الحيتّ (ب) البشرة الداخليت‎ ‘on 
(ج) الكيراتين (د) الخلايا الصبغيت فى البشرة الداخلیت‎ 
زيادة نركيز اليوريا فى دم الوريد الكبدى عن الوريد البابى الكبدى‎ ©) 
يان الكبد يصنع اليوريا من الأحماض الامینیت التى تصل اليه من الأمعاء‎ 0 
(ج) لأن الكبد يعمل عل تكسير كرات الدم الحمراء‎ 
(ج) بسبب السموم التى يحجزها الكبد‎ 


() جميع ما سبق 
© ای من الأعضاء AY‏ تقوم بوظیفت الإخراج سسسب 
() الكليت @ wn‏ @ الجلد اة 
(@) كل لواد الاتيت يتم ترشيحها فى محفظت بومان ماعداس 
(1) خلايا الدم البيضاء (ب) الأملاح © الجلوكوز (د) اليوريا 
@) لا ترشح خلايا الدم وجزيئات البروتين الكبيرة فى محفظت بومان 
(1) لحاجت الجسم اليها 
(ب) لأنها تحمل كرات دم حمراء بها الاكسى هيموجلويين 
© لحاجتّ الجسم اليها فى التجلط 
)2( لكبر حجمها 
G)‏ انبویت النفرون كثيرة الالتفاف حول نقسها ل 
© لزياده كفاءة عملیت الترشيح 
9 لتساهم فى Baye‏ الدم الى الوريد الكلوى 
)© ليحدث امتصاص أكبر قدر من للواد التى تم ترشيحها 
(د) لزيادة مساحت سطح الامتصاص 
© الشامل فى الاحياء تقس قافن مسد 
تا 


ee 
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@ حدوث عملیت إعادة الامتصاص الإختياري 
() ندورها الكبير فى حمايّ الجسم من الجفاف (ب) للمحافظت على ضغط PAN‏ 


(ج) لحد من شرب كميات زالدة من الماء (د) جميع ما سبق 
(چ) تحاط انبويت النضرون بشیکت من الشعيرات الدمویق سس 

)7( نتخليصها من الفضلات © لحدوث الترشيح 

(ج) لتخليصها من ثانى اكسيد الكريون (د) لاستعادة للواد الضروریت 
(چ) درس الشكل للقابل والذى يمثل شكلا تخطيطيا للنفرون ثم اجب : )1 


۱(ترکیب + یمثل ley‏ دموى صادر 

ONO (©‏ © )ئ( 0 (۲) 
۲) التركيب رقم يصب فى قناة مجرى البول 

MNO MOQ 0‏ (2) لاتوجد اجابه صحيحت 
۳لترکیب _یمثل بدايت تركيب النفرون ويتصل به آنبوب النفرون 


te )۰( © OO MOQ (0‏ 
© لا يمكن لأحد أن يعيش طویلاً دون ای Ak‏ 
(1) لدورها الإخراجى (ج) وجود غدد صماء مضافت اليها 
(ج) Wadia‏ على PH‏ للدم (د) جميع ما سبق 
(8) من وظائف طبقت البشرة فى جلد الإنسان 
)1( اخراج ثانى اكسيد الكربون (ب) الحصول على الاكسجين 


)6 حمايت الجسم من الميكرويات om‏ () بءج معا 
OEE‏ 0 
(1) بسبب اتساع الشعيرات Rage‏ وقلح حدوث العرق glo!”‏ 
(ب) تفلطح جدر خلايا الشعيرات الدمويت شتاءا 
(ج) انقباض الشعیرات الدموييّ فى الجلد 
(د) ضیق الشعیرات الدموین فى الكليت 
G)‏ الشکل البیاتی یوضح العلاقت البيانيت بين حجم الاء والضفط 
الواقع على جدر AGU‏ 
١‏ )يزاد الضفط على الثانن عند بدايت تجمع البول بها وییدا فى الثبات عند مليلتر 
0 .0 (ب) As‏ © ۱۵۰ © ۳۰۰ 
" آینبغی على الفرد البدء فى التبول عندما يصل حجم الماء الى هليلتر 
0 ٠ه‏ © 6۰۰ 9 ۲۰۰ (د) 65٠٠‏ 


للصف انثانى الثانوق 


شير و باه © 
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ita ge ee 
ازرادين‎ has رمرم" الخال سس ۱ © نها‎ : 3 2 
فى معظم ال وقات )@ جميح ما سبق‎ Lad (1) 


)© نعمل الرلت كعضو إخراج للها عن بت (ب) تتخلس من ثالی stent!‏ الکربون 


)1( نزود الدم بالاکسجید ۹ @ mas‏ 
Lass ©‏ من التوابل الغیر متطابد 


| لان البروتینات تہنى الج یت ام ل البروتينات 
ww 35‏ 0 
© الكر پوهیدرات تعطى سهرا 77 
(ج) الکربوهیدرات لا تضر بالج 
0 هدم البروتين لایمکن تعويضه 
ج کل مایلی ماعدا وومەھ 000006 
ee‏ نل ت الگلیی 5 ۱ 
(@ من وظالف و (ج) التخلس من الاملاح 
0 الحفاظ على Awad‏ 11م 0 اعادة امتصاس الضیبر بنوجین 
تخلام البولينا من الدم 
(ج) استخلاصس ۰ 
تننج البوریا التى من وظالفعا E‏ 
5 5 ك١‏ ترش تنتج البورد 
© الثدییات واسما لشرشس سج تنتج Able‏ لبعض الخلايا والألسجت 


۷ لد 
اهنا 2 0 تعمل على ازالب الاء من مجری الدم 
(ج) تمنع تكوين النشادر فى الجسم 
(©) درجة تركيز البوریا فى الدم ............. تركيزد فى البول 
(@ تساوی 0 لا توجد اجابہ صحیحہ 
© بول الشخص السليم ودم المصاب بالفشل الكلوي كلاهما متت 
© تركيز اليوريا بهما منخفض (ب) ينشط الجلد 2 إخراج اليوريا 
)© تركيز اليوريا بهما مرتفع © لا توجد lel‏ صحيحت 
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- | 10 
النقص للْقَاجئْ فى فقدان للاء بعد ساعن وتصف CAL‏ معرضی 5 | 3 
جب حرارة عالیی _ ل فظروف العادية 8 | 5 
تراق الأوراق رع veya‏ ان | 2 
CO,‏ اللازم للمحافظۃ على استمرار عملي ایت لضونی ‏ وک و 
الصفیحت الغربالیت فى اللحاء هرمن (ساعت) 
الثقور 
ممایلی لیس متاسیا لقتح الثقور ل- 
خفاض تركيز ثاتى اكسيد الکربون فى الورقت 
aa‏ © اتخقاض تركيز للاء داخل النبات 
اليوم البارد للمطر 
من صمن العوامل المؤثرة على عملي التتح فى التیات 
7 السوائل باللحاء (ب) وجود الکیوتین فى آوراق التبات 
الثغور فى التيات (2) كمي الضوء للعرض لها التبات 
التباتات من غاز ثاتى أكسيد الکربون التاتج عن التتفس ب 
(ب) استخدامه فى عملي البناء الضوئى 
© جميع ماسبق 
لا تصل نسب ما یققد التبات إلى من مجموع للاء عن طريق النتح الكيوتيني 
i‏ © ۸۰ © ۱۰ )© جميع ماسبق 
درجي حرارة الورقي وخاصي فى الايام المشمسہ الداقئسَ يضر ب س 
(2) السیتویلازم 2) الانزیمات )© جميع ماسبق 
ج الماء عند آطراف آوراق بعض التباتات فى الصباح الباکر . 
ب حدوث ال دماء (ب) بسبب حدوث النتح 
ب وجود الثغور الائین (د) عدم حدوث الإدماع 


البیاتی يوضح تأثير شدة الضوء على معدل النتح من السطح ‏ بير 
والسفلى لبشرة الورقن . مع OLS‏ الظروف البيئييّ الأخرى . 
ی يفسر اختلاق معدل النتح على جانيى الورقی س.. 

ضوء الشدید مصحوب بحرارة شديدة 
يا التسیج العمادی به مسافات بيني أقل من خلایا النسيج الأسفنجى 
العلوی به ثغور أقل . 
العلوی أكثر عرضه للضوء . 


السفلی 


شدة الضوء 


۳۹ الشامل فى الاحياء 6©9) 
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)1( الكيوتين 


© الإدماع 


٠ 0‏ ال .۰ البیئیت الآتينّ تزد ۰ معدل الد 
3 ل ۱ Ae‏ بين ال الین 
00 درجت الحرارة العالیی والریاح (ب) لرطویی 


۰ ع اليد 
(ج) انخفاض الرطوبت النسبیی (د) ضوء الشمس ۱ 
® د اعتشاف نات جدید ووجد أن على السطح السفلی لأوراقه (علی غير العادة) عدد قليل من الث 
حم sok wl‏ : لثغو 


فأى من البيئات تناسب ذلك النبات :- 


© بارد ممطر ١‏ ©) رطب مشمس iii‏ © = 
Rive EE s22 8‏ قطرات من تراكيب خاصت عند حافن الاوراق 0000 

سبدو نی ۱ 0 5 ۱ (ج) الثغر المائى (د) الإدماع 

() نتح ڪيوتي 
اسم يطلق على خلیت أو مجموعت الخلایا السئولی عن ال دماع. 

(1) النتح الکیوتینی ‏ (ب) الثغور الهوائین (ج) الادماع (د) الثغر الائی 
كل الأعضاء الآتيه تعتمد على نظام التبادل المزدوج ماعدا eee‏ 

)1( الخياشيم (ب) الكليتين (ج) الأمعاء (د) الرئتين 
.............مادة |اخراجین فى النبات تنتج عن عملييّ البناء الضوئی . 

)1( الأكسجين © ثانى اكسيد الكربون (ج) بخار الاء )3( PGAL‏ 
.س ظاهرة فصلیح تستخدمها التباتات للتخلص من الاء الزائد فى صورة قطرات . 

() النتح الکیوتینی © الادماع © النتح الثفری (د) النتح العدیسی 
@ فقد بخار الاء عن طرق فتحات خاصت فى السیقان الخشبیت 

© العديسات OQ ١ ١‏ کیوتینی ©) نتح تغری © ادماع 
@ فقد مقدار كبيرمن بخار الاء عن طريق ت 

O‏ نتح ثغرى (ج) الإدماع © نتح كيوتينى 2) جميع ماسبق 
ننح يحدث من خلال الطبقة الشمعية التی تغطى أوراق وسيقان النبات . 

() نتح ثغرى © تتح ماقى © نتح كيوتينى (ه) نتح ثغرى 


= nse )2( 
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فى الكائنات الحية 


- a ew ew ew ew wm 
> وت تچ تچ اج تج و‎ wan صن جد عن و من مم عن ماج نو وو عن بن ون أن ذا ون ع أت أن‎ 0 ۲ 7 - 


الاخراغ 


|( توضح هذه التجربن 0-555 
0 وور الخشب فى نقل العصارة 
(ج) Areal‏ النتح العديسى فى عملييّ النقل 
(ج) للحاء دور ثانوى فى نقل الواد الغذائيت 
)3( للزهرة دور أساسى فى قوة الشد الناشئت عن النتح 
۲) ست‌خدام القطن فى هذه التجربت ens‏ 
)1( ليحل الهواء محل الماء المستخدم فى عملي البناء الضوئى 
(ب) ليحل الهواء محل الماء المفقود فى عملي النتح 
ج) للتهوین والتنفس الخلوى 
(د) aren‏ ما سبق 
۳) افضل الطرق لزيادة معدل النتح ae‏ 
)1( رفع درجت الحرارة 
© امداد النبات بكميات كافييّ من الماء 
(ج) تقليل الرطوبي بالتهوین 
(د) زيادة شدة الضوء التی یتعرض لها النبات 
(©) فتحات ضيقت فى طبقت الفلين التى تغطى سيقان الأشجار الخشبین. 


() النقر (ب) الثغورالهوائيت (ج العديسات (د) الثغور المائيت 
...... مادة شمعيي تغطى المجموع الخضرى CLAY‏ 
() الکیوتین (ب) الکیتین @ الکیوتیکل (د) أءج معا 


اجدول ات يوضع تافي بعض a i yn‏ ملین نت 
با ضجةالحبارة _ | درجت ارون ت الرد 
20% | 5 | 10 | 15 | 
Fo‏ جك root Praia Hao [1205 Pair‏ 

| ب ]0.600 | 0.800 | 1.000 | 0.950 | 0.910 | 0.851 0.760 | 0.785 | 0.810 
| [1.240] 1.245 | 1.251 | 1.550 | 1.519 


من العلومات التاحّ فى الجدول عن النتح , فان معدل النتح يزداد : 
() درج الحرارة 1 سرعت الرياح ‏ الرطوبن ‏ 
)© درجت الحرارة [ سرعت الریاح [ الرطوبة | 
© درجت الحرارة 1 سرعت الریاح 1 الرطوية 1 
() درج الحرارة | سرعت الرياح 1 الرطوية 1 


— 
o‏ 
ی 
مم 


وا ماني اللو الشامل فى الاحياء (61) 
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Pema r‏ النباتات اکثر مقاومن لحدوث النتح 
(©) من العلومات التاحت فى الجدول ی النبات )1( 
© النبات (ج) )@ النباتات (ب) و(ج) Oe‏ فى القاوم, 
©) النبات (ب) 
تكثر الثقور على سسس (ج) السيقان العشبية 
م OD‏ اوراق النبات 60 بعض أجزاء من الجذور 
8 3" أجزاء النباتيتّ الخضرا ۱ 
Go : ۰‏ الأجزاء النباتیت 1 8 تلبناء الضوئی 
۳ خراجی للنبات يعيدا تخدامه فى تفاعلات الضوء * ۶ 
® مس فاقج SL‏ ۰ ۰ © الأكسجين © ATP‏ 
۱ 9 النيتزوجين © الماء 
۱ 5 [وراق التبات مس ae‏ 
تس وجود بت = 1 © تزداد كمية النتح العدیسی 
يزداد معد ص جمیع ما سبق 
(ج) تقل کمی النتح الكيونينى 7 على الكثير من 
8 ف 31 - ى ج 
© تعتبر الأوراق اهم المناطق التى يخرج منها الح نها نحدو see‏ 6 


دی ۳ نناتات متماثلت وغمرت جذورها فى انبوبي اختبار فى كى. 
الشكل وس اي ریت ورس قا ی a,‏ وت وي ر فى کمیان 
نیت توت یماسا طلاء السطح العلوى لأوراق النبات فى الأتبويت | ) وطلاء 
- ايد : الماء وتم استعمال الفازلين كى 35 ee a‏ > مه ex‏ 
ونم من 9 ن(۳) وترکت الأنبوبت (۱) كما هی . وتركت الا نابيب ODEN‏ لمدة ؛ ۲ سای 
السغلى لأوراق النبات فى الأنبوية 8 
Gaui,‏ مستوى الماء فكان كما بالشكل التالی 


ستوق الماء بعد Vt‏ 
ماه من aly‏ التج به 


الأدبوبة أتبوبة الأنبوية 
:. 5 رقم (۲) 


۱) ای من التالى يفسر نتائج هذه التجر یخن سس 
)1( السطح العلوى للورقة به ثغور أقل من السطح السفلى 
© الفازلين مادة تمنع النبات من القيام بعملية النتح 
(ج) السطح السفلى للورقت يفقد الاء أكثر من السطح العلوى 
(د) »ج معا 


۲) الوظيفت الأساسيت للنتح 


)1( التخلص من الاء الزائد ونقل العصارة النيئك ‏ © تلطيف درجت حرارة الجو 
(ج التخلص من الأملاح الزائدة (د) أب معا 


۳9( الشامل ف الاحياء رہف a‏ 
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الإخراج فى الكائنات الحية 


1:٠١ © 7٠ ©( ha 0 


۱ من الواد الإخراجييّ التى لا تضر بالنبات ويمكن أن يبقيها داخل الخلايا هي کک 

00,0 )© الأكسجين @ احسالات الکالسیوم (د) کلورید الزثبق 
بدون صبغة الأيوسين يصعب الاستدلال على 220 

)1( أن النبات يقوم بعملية النتح )© نواتج عملية البناء الضوئی 


©) العصارة الناضجت تسرى داخل نسيج اللحاء ‏ © الاء والاملاح تنتقل عن طريق الخشب 
تتخلص النباتات من غاز ثانى أكسيد الكربون والأكسجين بخاصيت .... 


© الإنتشار © الأسموزيت © النفاذيت الاختیارین (د) كل ماسبق 

يعيد النبات استخدام فضلاته النيتروجينيت فى بناء الرکبات ......... اللازمه له 
)1( الکربوهیدراتین (ب) الدهنيت © البروتینین 

۱) الغرض من هذه التجرین. ات | 
)7( دراست العوامل المؤثرة على النتح 


(ب) اثبات حدوث عملین النتح 
(ج) اثبات أن اغلب النتح ورقی 
(د) دراست العوامل المؤثرة على فتح وغلق الثغور 


۲) فى As por‏ وبمرور الزمن منت 
cor‏ 


)1( یزداد معدل النتح زجاج 
© يتباطئ معدل النتح gs?‏ 

(ج) يزداد البخر بوجود البارافين 0م 
(د) يزداد البخر بزيادة عدد اوراق النبات 


۱ © للصف الثانى الثانوی الشامل فى الاحياء‎ i 


i a | 
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secs 


و تعتمد کمیت العرق اساسا على 


tas‏ الحرارة 
و He‏ 0 ۲ - اله شلات © درجم 


G)‏ جمیع ماسيق 


: ادرس الشکل القابل جيد ثم اجب‎ Cr} 
ا‎ 

۰ ١)يقل‏ معدل النتح سس 

© بزيادة فتحيّ الثغر وسكون الهواء 
٩‏ بزيادة حركة الهواء وضيق Aaa‏ الثغر 


250 


G) ۱‏ بسكون الهواء وضيق فتحن IRN‏ 
© بحرکت الهواء وزيادة فتحن التغر 
(Y ۱‏ زيادة معدل النتح يرجع بصورة اساسین الى 
(J)‏ اتساع فتحن الثغور 
(ج) الرطوبت حول النبات 

درجت الحرارة 
yi‏ سي يا hi‏ 20 


۱ معدل‎ (mg water vapor m-2 \eatsurtace YY 


= 


الفرق بين كمي الدم التى تدخل للكليتين والتى تخرج منها a‏ 
3 (ب) أقل من كمي العرق 


G)‏ لا توجد اجابت صحيحت 


و" | ) لا یعتبرعضوالاخراج الرئيسى لثانى اكسيد الكربون RS‏ 

3 ۱ ماسبق 
! (0 الكليتين (ب) الجلد (ج) الأمعاء (د) جميع 

5 


0 ۰ ۰ 5 an 

۵ يتجمع الوريدان الكلويان ليصبا فى نون دد 
٠‏ | © الأورطى GQ‏ الورید الأجوف السفلی ‏ (ج) الورید البابی الكبدى ‏ (ه) الورید الکبدی 
Ca |"‏ الجلد لا يعتبر عضو اخراج أساسى فى إخراج الفضلات النیتروجینين لأنه ER‏ 

© ل يعمل فى ای وقت © يتأشر بدرجة الحرارة 

lsat )( و‎ CS 


© الشامل فى الاحياء ررسف الثانی SPU‏ 
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نسبة الدم الداخل السبة الدم الخار 

ی کین 
| جع 
اه 53 a‏ 


لسبه الدم الداخل | نسبه الدم الخارج 
من الكلية 


إلى الكلية 
ELEK‏ 
8 ات ۳۰ 


(2) لا توجد اجابت صحیحن 


: الیلانین والكيراتين مادتین 
ie‏ (1) توجدان فى بشرة الجلد 
ای 


| (ج) آقربها للوسط الخارجی الکیراتین 


qa:‏ عندما يغادر البول الكلييّ الى الثانت فانه تس 
1 | () لایتفیر ترڪيبت (ب) ينزع منه الصوديوم 
۾ ٠‏ @ ينزع منه الجلوكوز (د) تضاف اليه اليوريا 


| ) يتفرع الشريان الكلوى داخل الكليت الواحدة الى n‏ 
8 ليون (© ٠١‏ الف @ ۱۰۰ الف 


١ ۲‏ ) تخرج قطرات الاء فى الصباح من قواعد الاوراق عن BS plo‏ نت 
0 الكيويتن (ب) العديسات ج الذخور الع‌وائین 


سس 


(د) 3 نوجد اجایی 


(د) انتنور الائین 


() عديسي (ب) ثغرى (ج) كيوتيني 
|e‏ ۲ ) بفرض حدوث النتح الثغرى فقط فان ذلك يوفر كمي من ماء النتح تقدر ب ا 


۸ 0 4 © Ly © 220 


ا 


للصف الثانى الثانوق الشامل فى الاحياء ©( 
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aah a es‏ نش این 
ا oO = TES‏ بت م 
Se Oe en Gale‏ 
ا و 


مت =e‏ فض ت ی 
cee TTT‏ 


0 معدل سرعت البناء فى النبات أكبر من الهدم 
© النبات يعيد استخدام نواتج الإخراج 
© النبات يعيد استخدام فضلاته النیتروجینیم 


فى بناء بروتین جدید 


(د) کل ماسبق صحيح ٠‏ 


Nee e eee eeeseces‏ ی 


() تركيب يتمدد ليستوعب البول (ج) المكون الرئيسى للجهاز البولی 
(ج) تركيب يغادر الثانن محملا بالبول (د) تركيب يحمل البول من الكلييّ الى المثاز 
We) =‏ 


(D‏ يمر من خلاله الدم من الأورطى للكليت © المكون الرئيسى للجهاز البولی 
(ج) تركيب يغادر المثانت محملا بالبول 8 فرب ها تاو مج ایور 
۰ يت الى الثانت 


© غير صحیح لوضع الکلیتین 
© غير صحیح لوضع الحالبین 
(۵) غير صحيح لوضع الأوعيجّ الد 9 
تركو اتناف و موی 
ese‏ كيب رقم (۷ ۳ ۳ 
( التركيز فى الت 
لتركيب رقم )°( رې 
ین )*( 


فرع من فروع الأبهر 


0 النتح والزدماع 
9 ۱ لتنفس والزدماع 


© الشامل J‏ الاحیاء 
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رس الاول 
N‏ الإحساس 2 النبان 


>" 0 
: 
بع "لاضع مب 


جس 

م هسه a‏ 
اختر الا جابة الصحيحة مما يلي : 

0( ...........نوع من الانتحاء يحدث فى جذر النبات بالابتعاد عن المؤثر . 
() الانتحاء الضوئی © الانتحاء المائى (ج الإنتحاء الأرضى 6 جمیع ماسبق 

(@) استجابت النبات النامى لمؤثر خارجى هو الرطوبت ا 
)1( الانتحاء الضوئی (ب) الانتحاء الائی (ج) الانتحاء الأرضى 0 جميع ماسبق 

(@) الشكل یوضح تأثیر الأوكسينات على الأعضاء النباتيت ۴ 

اللختلفن (KL Y,Z)‏ التى تشير الى RR‏ 1 

© سیقان Y‏ براعم 7 جذور× 3 1 
)© جدورلا سيقان × براعم LX Z‏ 


© جذور؟سیقان 7براعم Y‏ 00 


ترکیز الاوکسین 
(©) نفاذ الماء من الخلايا ا فلييّ فى الانتفاخات فى حالت اللمس ...... من حالم اليقظت والنوم . 
0 اسرع نف 
© تساوی تقریبا © لا توجد اجاب صحیحت 
6 استجابت النبات النامى لمؤثر بيئى کچ 
الإنتحا 
© الإنتحاء ©) اللمس © اليقظت والنوم )@ sees‏ 
نوع من الانتحاء يحدث فى جذر النبات و لا يحدث فى الساق. 
0© الإنتحاء الأرضى )© الانتحاء الائی © الانتحاء الضوئی )@ أءب معا 
- : » لا 
@ غرس احد شرائح صفيحة الیکا جزئيا فى احد جوانى 
الم النامبت 4 3 ۰ 
wad‏ ^ ساق مع عدم تعریضها للضوء فانه من التوقم 
أن يصبح شکل النبات فى الوضع تس 


f 


() (ب)(ج) 
oe‏ الشامل ف الاحياء 


Swi . بت‎ 18 4 9٩ * oe 
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ببرحساس فى الكائنات الحية 


eK ee‏ حت = عنم ee‏ من انم هه 
5-5-5 

~~ بت تست 

© ا صر داه oman‏ 


(@ نموالنبات فى الإتجاه العاکس للجاذبية الأرضية مثال علی 77777777777 
وو ومع حسم نوهي © الإنتحاء الضوئی الوجب 
G) |‏ الإنتحاء الضوتی السالب © الانتحاء الأرضى السالب 
(@) فى تجربت فنت تكون كمي الأوكسين فى الجزء المواجه للظلام بنسبت ......... لمواجهت للضوء 
An EFA û 0 7۳۳-0۷ @ ۱۵-۳9 @ / 0‏ 


(() وجود الضوء على احد جوانب النبات يتسبب فى G AM,‏ 
اموس سيد وم 
(ج) تتجه القمم الناميت ناحييّ الضوء ا0 
©) تتجمع الأوكسينات فى جانب الظل لتحفیز الخلایا لنمواكبر فى هذا الجانب ۱ xU"‏ 
(د) يحفز الضوء الخلايا فى الجانب المضئ على النمو 6 


نموالنبات فى اتجاه الجاذييت e‏ 
)1( انتحاء ضوئى (ب) انتحاء ارضى 
(ج) انتحاء مائى (د) انتحاء موجب للساق 
العامل الأساسى فى الانتحاء المائى هو ۹ 
(0 درجت الحرارة (ب) درج الرطوبت ج الضوء (د) الجاذبيت الأرضيت 


(®@) من الشكل الآتى الذى يبين تجربت على الإنتحاء تم فیها قطع © | 
||— سم x‏ 


القمسّ الناميي لساق وتثبيتها على جانب واحد فقط من جوانب 


الجزء القطوع . ماذا سيكون عليه الشكل فى الحالت × 
(i‏ (ب) (ج) )+( 


® یتکیف الکائن الحی مع البيئت عن طريق ادائه لوظیفت 1 

() الحرڪت (ب) Jatt‏ (ج الاحساس (د) الاخراج 
(() قد يكون الانتحاء 2 عندما يكون النبات فى وضع رأسى وفى وجود عوامل متبايني 1 

() ارضى (ب) ضوئی ومائى ج) ضوئى وارضى (د) ضوئى 
GH)‏ يسبب الترکیز العالی من الأوكسينات 50 

© زيادة استطالت خلايا جذر النبات © زيادة استطالت LAS‏ ساق 

© نقص استطادت LAS‏ ساق النبات (د) زيادة استطالت خلايا الساق والجذر النبات 
® تنتج الأوكسينات 2 LAN‏ من sad‏ 

© القمتّالناميج للجذر (ج) القمت الناميت للساق 

(د) كل ماسبق 

© للبراعم 5 

للصف الثانى الثانوى الشامل 2 الاحياء (rs)‏ 
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ee ~~‏ 
= هسه - 
- 
5 
Mente‏ ات 
-- 
- 
ءا هت - 
>== 
= ——- 


(۵) الحموضه 
© الجاذبيت )© الضوء ۳ 
حركة أوراق نبات المستحين عند اسها يعتمد ++ 5 إجزاء معينت من الإنتفاخات 
eee‏ 9 ا 
١ 1 — 9‏ ....... الحانب المواجه له. 
و میات النبات فی الجانب البعید عن الضوء سح" " ۱ 
©) ترحیز الأوكسين فى ساق النب ۳ 
N ۶‏ © مساوى د © مختلف عن 
نات المخلة رصفه ale‏ فى 0-001 
تستخده التركيزات العاليه من الاوكسينات المخلقه : 
سيت © تحفیز نموالجذر 
دمو صر 0 


نم نمو البراعم الجانبیم 
2) التحکم فى حجم الخلیی رد) منع 


۳ 30-5 ۰ مه التبات ۱ سا ه 
ادرس انشکل التالى الذى یوضح تأثير الأوكسينات على اجزاء واعض ۶ بات waa‏ 


- 
5 


١)التركيب (XK)‏ يشير الى سس 
© ساق هوائيت ‏ () جذر 


4 4 
)© ورقت (د) ساق آرضین 1 
:3“ > 
۲)الترکیب (Y)‏ يشير الى ES‏ 1 
: ساق هوائيت ۳4 
س ون تركيز الأوكسين/ميللى جرام 
(ج) ساق ارضيت (د) ورقت 
الأو كسيتات سه 
0 محفز دائم للساق والجدر © محفز طردی لانهائى للجدر 
(ج) مثبط دائم للجذر (د) لا توجد Hilal‏ صحيحتث 


القمت الناميت للساق مع تعريضها للضوء من جانب واحد فإنه 


)( (ب) (ج)‎ (i 


)© الانتحاء 


)© لا توجد اجابه صحيحر 


من التوقع أن یصبح شکل التبات فى الوضع ی 


(©) تم غرس احدی شرائح صفیحۃ الیکا جزئیا فى احد جوانب ۱ بر 


اکثر حالات الاحساس وضوحاقی التبات 
)1( اللمس 
© الظلام 


@ الشامل فى الاحیاء 


os 


رنصف الثانی الثانوگ 
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الاحساس فى الكائنات الحية 


للجانب البعيد عن الضوء 


() اقل كثيرا (ب) أعلى كثيرا ©) متساو 
ای من العملیات الخلویم AG‏ مسئولن عن التغیرات 
بالشکل التالی یت 
)1( غلق الثغور 


(ج) بطء عملین البناء الضوئی 
5 انخفاض معدل اتتاج البرو تین 
(د) انخفاض الضغط داخل الفجوات 


مصدر الاوكسينات فى الجذر تعرض ........ للضوء. 
)1( الساق (ب) القمت الناميت للساق 
©) القمت الناميت للجذر (د) قمت الغلاف الورقی 


ادرس الأشكال الآتيه بدقت ثم اجب عن السؤال التالی ... 


ای فن السنيقان بالشكل تظهر اتتحاء ارضی سالب ek‏ 
© )ج( © (i)‏ © (د) © (ب) 
تم غرس احدی شرائح صفیحۃ الیکا جزئیا على فى أحد جوانب وت 
القمت الناميت للساق مع تعریضها للضوء فانه من التوقع أن 
یصبح شکل النبات فى الوضع يوم یم مومع ۱ 
)( )+( (ج) )+( 
اكثر حالات الاحساس انتشارا فى النبات ....... وما یتبعها من حرک 
© الل (ب) الانتحاء 
@ الظلام (د) لا توجد (جابن صحيحت 
لصف الثانی الثانوی 


الشامل فى الاحياء ‏ (69) 0 


=| 
Scanned with CamScanner 


۱ ت الفصلیی‎ Panag gene 
الوقت المناسب للإزهار تبعا راتغيرات الفصليت لطول الليل والنها‎ ys العدید من النباتات الزهرية‎ ® 
الانتحاء الضوئثی‎ © Rage tebe 
الانتحاء اللمسى‎ (9) pee 
التواقت الضوئى‎ © 
سوبي سن 9 (ج) وجود مستقبلات حسية بدائین‎ a اال‎ 
بسبب افراز الاوكسينات‎ © 


© تسرب الاء بعيدا عن منطقت التأثير () فقد النبات للماء عن طريق النتح 


اختلاف الجذر عن الساق فى حركتة الانتحاء الضوئى موم موه 
© لعدم وجود بلاستيدات خضراء فى الجذر 
)© الجذر یحتاج لترکیزات اعلی من الاوحسینات 
© الجذر یحتاج لتركيزات اقل من الاوكسينات 
© الجذر لا يناسبت الترکیزات العاليت من الاوكسينات 
عند فصل القمة الناميت لنبات ما بصفیحت من الیکا فان الساق لا ينحني نحو الضوء يسبب....... 
)1( موت خلايا القمت النامیت المواجهيّ للضوء 
)© صفيحة الميكا غير منفذة 
©) عدم OLS‏ ڪميت الضوء 
(د) صفيحت لميكا تتميز بالنفاذین الإختياريت 
۱) الشكل المقابل يوضح تبات المستحييّ الذى قد يكون فى حالم .. 
)1( انتحاء ضوئى فقط 
(ب) استجابن للمس وانتحاء ضوئی 
)© انتحاء ضوئی ویقظن 
(د) انتحاء ضوئی ونوم 
۲) الاستجابت للمس سببها سس 
)1( خروج elt!‏ بسرعتّ من الانتفاخات 
(ج) دخول الاء ببطء للإنتفاخات 


(ج) تسرب الاء للخلایا الجاورة للانتفاخات 
(د) Arline‏ کامل الانتفاخات 
()) عند فصل القمت النامية لنبات ثم تثبیتها بالجیلاتین فان الساق ينحني نحو الضوء . 
OY (1)‏ الجیلاتین Sale‏ شبه منفذة © الجیلاتین مادة منفذة 
(ج) لوجود تفاوت فى ترکیز الاوحسینات مع نفاذین الجيلاتين 
(د) تساوی تركيز الاوحسینات ولکن تأثیرها متفاوت 


)@ الشامل J‏ الاحیاء 


Act!‏ انی إالثانوف 


Scanned with CamScanner 


برحساس فى الكائنات الحية الفصل 


© تركيز الأوكسينات الذى يزيد استطالة خلایا ساق النبات هو...... الذى يقلل استطالت خلایا جذر نفس النبات 
() اصبرمن )© یساوی ©) dal‏ من 

انتحاء قم ساق بادرة نياتييّ نحو الضوء عند تعریضها لها من جانب واحد .بسبب 
(1) هجرة الاوحسینات الى الجانب البعید عن الضوء (ج) نمو خلایا الساق البعیده عن الضوء آکبر 
(ج) الأوكسينات ذات تأثیر محفز على خلایا الساق © جمیع Guu Le‏ 

تنمو سیقان نباتات الحقل رأسیا إلى اعلی یتیس 
0 تساوی كميد الاء حول الجذر 
(ب) قلت کمین الاوكسينات وتساويها فى محيط الساق 
(ج) زيادة roe‏ الا وحسینات وتساويها فى محيط الساق 


(د) لا توجد rile!‏ صحيحت 


(د) جمیع ماسبق 


ee ae See 


تنموالجنور مستقیمت راسيا إلى أسفل فى نباتات الحقل ی 
)1( تساوی كمي الضوء حول الجذر 
(ب) قلت Arata‏ الاوحسینات وتساویها فى محيط الجذر 
(ج) زيادة حمین الاوحسینات وتساویها فى محیط الجذر 


(د) لا توجد اجای صحيحت 

® الجذر منتح مائی موجب تن 
(1) وجود الاوحسینات فى الجانب الواجه للماء أكبر 
(ب) تأثیر الاوحسینات مثبط فى نفس ترحکیز الساق 
(ج) نموالجانب البعید عن الرطوبة آکبر 


(د) جمیع ما سبق 
أول الهرمونات النباتیت الطبيعيت فصلت من موسوم 

© اوراق السبانخ ۰ () القمم الناميت للشوفان ج) زيوت بادرات‌القمح ۰ (2) جذور تبات الأرز 
اذا تم قطع القمت الناميت لبادرة فان من المتوقع 2220058 

)1( زيادة الاوكسينات فى جانب واحد (ب) عدم حدوث الإنتحاء 

)@ توقف النمو )@ بءج معا ۱ 
@ الاجزاء السئولت عن حركت أوراق نبات | مستحيتنّ عند لمسها 55 

© الوریقات (ج) الانتفاخات (ج) الحاور (د) الساق 


العف الثانى الثانوی الشامل فى الاحیاء 0 ۱ 


Scanned with CamScanner 


5 “ules اه قت‎ ee 
PS — 8 الشكل المقابل ندراست شیا یم‎ ® 
1 الاتتحاء فای من الدشکال تناسب الحالت ( ( سل‎ 


مه 
Sees‏ 


| س وت حا قبل الزراعض 
ین “tg‏ © تهوية الترية 


لت ا3 اد 3 بعد 
0 لتسهیل Whee‏ ات 60 لتوزيع الماء بالتساوى 
@ قتل بعض الطفیلیات ۱ 
عندا إزاله القمت التامیم ما تاه توس 11 1 ۳ ستجابته للجاذبین فقط 
استحایته تلضوء فقط os‏ ۱ 
e‏ لاشی مما سبق 
(ج) استجابته للرطوبي فقط eae)‏ 
وجيت ۱( دامیت لح ; أسبا 223771 
إزالح العم الناميت لجذر موصوع ر 2 © ی یتست 


0 استجابته للضوء فقط 
© استجابته للرطوبت فقط 


حدوث حرکت النوم فى بعض النياتات بسبب چچ 
نات (ب) وجود الانتفاخات 
)1( وجود الاوکینات ۱ 


(ج) فقد الاء وارتخاء الجدر الخلوین (د) جمیع ماسيق 
الساق سالب الانتحاء الأرضى وموجب الانتحاء الضوئی هه 
(1) اختلاف ترکیز الا وکسینات جهن الژثر 
)© الزيادة فى الاوكسيتات لها تأثیر عکسی على الساق 
)© انتاج هرمونات تختلف باختلاف نوع الانتحاء 
)2( استجابت خلايا Weal‏ الناميت وهی فى وضع افقى تختلف عنها وهی فى وضع رأسى 


6 الشامل فى الاحياء 


Scanned with CamScanner 


الدرس الثاین 
الإحساس 3 الانسان 
ON ar‏ 


0 ......... قادرة على الانقسام مدى الحياة . gs‏ 0م 
(1) خلایا شوان ۱ ۳۱ 
: )© الخلايا الموصلت لام 


(ج) خلایا الغراء العصبی © أوب معا 
)@ جسم الخلية العصبية الحسيح فى الأعصاب التى تصل إلى الذراع الأيمن توجد n‏ 
فى الجلد 
(1) فى الج © فى الجذر الظهري للحبل الشوكى 
(ج) بالقرب من الحبل الشوكى )© فى المخ 
© نوع الأعصاب التى تتصل بالحبل الشوكى . 
(©) يمكن للخلايا العصبيت أن تنقسم بشرط «.......................وهو ما لا يمكن تحقيقه 


0 أن يزداد جهد الفاعليت 


sage‏ (ب) يكون الخشاء من الخارج سالب ومن الداخل موجب 
ج يظل الغشاء على حالم الاستقطاب 


0 زيادة عدد مضخات الصوديوم والبوتاسيوم 


اللیفن العصبین تمثل.... 
© زائدة شجیرین للخلین العصبیت © محور اسطوانی للخلین العصبیت 
© خلین عصبین () غلاف میالین ۲ 
)@ مرض........ ناتج عن الخلل الوضح بالشکل . 
() الروماتوید 
9 تصلب الأنسجن التعدد 
9 الضعف العضلى أجسام مضادة 6 
© جمیع ماسبق ii‏ یسم ا ۱ 
ام 
وحدة النشاط العصبى بجسم الإنسان e‏ 
0 الخلین العصبيت (ج) القوس الإنعكاسى 
© الفعل النعکس (د) جمیع ماسبق 
0 یقدر البعد بين منطقن الغشاء قبل التشایکی والغشاء بعد التشایکی ب مش 
٠. 0‏ نانومتر © ۰.۲میکرون @ ۰.۱ ميكرون © ۰۲ نانومتر 
المصف الثانی ارغ :.. 


Scanned with CamScanner 


ویر 


® الحز مت العصبيت تمثل سه © 71000 الألياف اليح الغلفد 
(0 زوائد شجیرین © تجمع أجسام الخلايا العصبین 


(ج) محاور غير مغلفہ 
دا ا 8 ان الضفضد عم 


٤ 4 


۹ 
ماهو السار العصیی الصحیح من الحبل الشوکی حتی حدوث الاستج اب ۱ seen‏ ۱ لال 
00 ۳-۲-۱ @ ۲-۶-۵-۰ © ۲-۲- 8- @ 0-۶ 
ظيفت الزائدة المحوريي.. یت 
= نيد سيال جدید (ب) توجیه السیال العصبی نحو الزوائد الث ۳۹ 
توليد سيال عصبى ج ۔ ne‏ 1 لشجير 
(ج) ابعاد السيال العصبى الى المحور (د) زيادة Ae pw‏ السيال العصبى 
)© ما يحدث فى اتابيب النفرون ......... تحت الهاد ۱ ۱ 
© له علاقن طرديت (ب) لیس له علاقن @ له علاقت عكسيت (د) لا توجد اجابن صحیحم 
)® نفاذيت الغشاء العصبى وقت الراحت من خلال ee‏ 
© المرات والقنوات © مضخت الصوديوم والبوتاسيوم (ج) مضخت الکالسیوم (3) ءج معا 
يتم تنظيم الأفعال التعکست السمعيت فى الانسان بواسطب 100 
0 الحبل الشوکی ‏ (ب) الدماغ الأوسط (ج) الدماغ الأمامى (د) الدماغ الخلفى 
وجود ۲ أيونات صوديوم داخل الليفت العصبيت عند نقطن معینی يعني وجود .........من نفس الأيونات خارجها. 
Ye 600‏ )© ۱۳۰ © .۷ © ۷ 
)® ای من الآتى ليس صحیحا عن الخليت رقم (۲) ره سس 


(I)‏ تسمح للمعلومات التی تم جمعها من الخلایا الحسييّ لتحرك العضلی 
(ج) تسمی بالخلایا العصبین البینین 

)© تتکون فى الجهاز العصبی الرکزی 

© تنقل العلومات من الخلایا العصبيت الحرکین للخلایا الحسيت 


GE) _‏ الشامل فى الاحياء ربصف الثانی SSH‏ 


Scanned with CamScanner 


جميع الغدد التاليت يؤثر عليها الجهاز العصبی الذاتى الباراسمبثاوى ما عدا 5 

)1( البنکریاس )© اللعابین 

ندع ا (2) جدر الحویصلة الصفراويت 
العصب الذاتى السميثاوى من النطقت .........من النخاع الشوكي يتصل بنخاع الغدة الکظرین 

)1( العنقین )© الصدريت ج العجزيت (د) القطنین 
العصب الذاتى الباراسمبثاوى من المنطقة ........ يتصل بالغده اللعابيت. 

© العنقيت © جنع المخ @ العجزيت © القطنيت 
المحاور الغلفی بالميالين توصل السيالات العصبی أسرع من المحاور الغير مغلفت . 

(I)‏ العبارة صحيحة OY‏ الميالين Babe‏ عازلت (ج) العبارة خطأ لأن حبيبات نسل تقوم بالوظیفت 

© العبارة خطأ OF‏ خلايا شوان هی التى تقوم بالمهمت (د) العبارة صحيحت لأن الميالين Bale‏ موصلت 
@ إنزيم الكولين استريز ينتج من ی 

() الغشاء بعد التشابكى (ب) قبل التشابكى 

© شق التشابك (د) جميع ماسبق 
كل مما يأتي يوضح فترة الجموح ما عدا ع سور 


() أنها فترة زمنیت لازم لإخراج أيونات الصوديوم بالنقل النشط 
(ج) تتراوح هذه الفترة بين ٠.12.07‏ ثانین ۱ 
5 يستجيب الغشاء لأى مؤثر أثناء هذه الفترة | 
(د) يستعيد فيها الغشاء الخلوى خواصه الفسيولوجيت 

)® ای ممايلى ليس صحيحا عن مادة الميالين الحیطت بمحور الخلین العصبية Be‏ 
() تعزل المحور لتتحرك الإشارة re pases‏ | 
(ب) لا تغطى عقد رانفيير 


)© تسهل النقل القفزی ۱ 
0 تعمل على أن یزال استقطاب کل جزء من الحور وبشکل متتالی ومنفرد 
أى من الآتى يوضح الإتجاه الصحيح للسيال الحصبى وود 


(1) من المحور الى جسم الخليت إلى الزوائد الشجیریه 
(ج) من الزوائد الى جسم الخليت الى المحور 
(ج) من جسم الخلیت الى الحور الى الزوائد 
(© من الزوائد الى الحور الى جسم الخليث 
تركيز آیونات الصوديوم داخل الغشاء أقل من الخارج ب 


حدوث النقل النشط 
)1( وجود مضخات الکالسیوم 9 9 ١‏ 
۱ (د) جمیع ما سبق 


©) وجود المرات والقنوات pin‏ ی 0 


للصف الثانی الثانوی 


Scanned with CamScanner 


من وظائف الجهاز العصبى الباراسمبثاوى 


000004000000568 


5 )1( تمدد القصيبات الهوائيت 
۵ الحد من تدفق الدم الى الجهاز المعدى المعوى © جميع ما سبق 
تختلف الأعصاب الشوکیت عن الأعصاب الذاتيت فى Se a‏ 
(0 وجود الیاف عصبين WAS o>‏ 8 امه 
(ج) وجود الیاف حسيہ ر ایر م 
)® الشكل يوضح تركيب قمت بدراسته ......اختر (r)‏ 
)١‏ يدل الرقم (۲) على #41 سس .۳ 005300 يخ a‏ 
() انتقال السيال العصبی © ايونات الصوديوم سس وسوس رف 
(ج) جهد الفاعليت (د) ایونات الکالسیوم فى وقت الراحم )1(— تاد as‏ 
۲) التزکیب (؟) یشیر الی تسس 
© خليج عضلین GC)‏ خلین > WS‏ 
)© خلیت رابطت © احتمال (ب) و(ج) 
") ...... تسبح فى الحیز (۱) 
© (۰) (ب) شق التشابك 
ج الاستیل کولین © ()؛(ج) معا 
2 التركيب الذى يقوم بحمايت المخ من الصدمات هو e‏ 
© الأم الحنون )© العنكبوتيت (ج) الأم الجافيت (د) الغشاء العصبى 
أى من الآتى يعتمد على قطر rat‏ العصبیٌ چ 
)1( قيمت جهد الراحتّ )© فترة الجموح 
(ج) نشاط مضخات الصوديوم والبوتاسيوم (2) سرعيّ السيال العصبى 
الهرمون الذى یفرز من نخاع الغدة الكظريت تحت تأثیر الجهاز السمبتاوي شو ........ 
() الببسين )© الليبيز ©) الإنتروكينيز (د) الإيبنفرين 
خصائص الليف العصبى الصادر من الحبل الشوكى 2059 
© حركى (ب) قد يتصل بغدة ©) قد يتصل بعضلن (د) جميع ماسبق 
@ من مكونات النيوروبلازم كل مما يأتي ماعدا تی 
(1) الليفات العصبيت © حبيبات نسل © الميتوكوندريا © الجسم المركزى 
تغیر جهد الخلينّ العصبييَّ من 40+ ملی فولت الى 70- ملی فولت یعتبر نت 
© ازا ةاستقطاب © إعادةاستقطاب letter © ١‏ انماس الإستتطا 
الأعصاب الشوکین تكون 55 
( حسية 200 © حرکین © حسية اوحرڪيټ  @Q‏ حسية ورڪ 
_)®@ الشامل فى الاحياء ررصف الثانى SOW‏ 


Scanned with CamScanner 


ا ۱۳ 


بإحساس فى الكائنات الحية الفصل 
ای من اللواقف الآتيت اقل احتمالا لبدء عمل الجهاز العصبی السمیتاوی 2" 


() أن ينادى عليك المعلم لحل سؤال لا تعرف اجابته 

(ج) رؤيت شرطى وأنت تقود السيارة بسرعت زائدة عن الحد 
(ج) ريت دب وسط الأشجار وعلى مقربن منك وانت تتمشى 
(د) استيقاظك بعد غفوة على ضوء الشمس يضرب وجهك 


الجذر الظهري للعصب الشوكى يحتوي على ألياف — 
)1( الحس )© الحركت © کلاهما معا )3( عضلین 


الغشاء العصبی أثناء الراحة أكثر نفاذین لأيونات البوتاسیوم إلى الوسط الخارجی عن آیونات الصودیوم حوالی .. 


١ 0(‏ مرات (ب) ٠١‏ مرة (ج) ٠‏ مرة (د) ۳۰ مرة 


جسم الخلین العصبينّ الحركينّ فى الأعصاب التی تصل إلى القدم توجد هه 

)7( فى الجلد (ب) فى الحبل الشوکی 

© بالقرب من الحبل الشوكى © فى اللخ 
يتشابه re jot BUS‏ العصبييّ وغلاف العصب فى أن كلاهما ا 

)1( نسیج ضام )© نسیج طلائی © نسيج دهني )© نسيج عضلی 
©) تقع مراکز الا حساس بالحرارة والبرودة والضغط واللمس فى ... 

© النخاع الستطیل © قنطرة فارول ج الفص الجداری (د) الفص الصدغی 
یتحکم الجهاز العصبی الذاتی فى ... 

© التفكير )© mag!‏ © الشی () السمع و الکلام 
حبيبات دقيقة الحجم وكثيرة العدد مبعثرة فى سيتوبلازم الخلييّ العصبية أثناء الراحت . 

)1( حبيبات النشا . () حبيبات نسل @ حبيبات دهنية © جميع ماسبق 
يقع مركز الإحساس باللمس فى eee‏ 

© الخ الأمامى (ج) الخ الخلفی (ج الخ الأوسط )© الحبل الشوكى 
یتحکم الجهاز العصبی الذاتی....... إيجابياً فى عملیت الهضم . 

)1( السمبثاوی (ب) الباراسمبثاوی )© الطرفی © الرکزی 
)9 ) تنتقل الاشارة فى الفعل النعکس الى الحبل الشوکی ثم الى ۹ 

() المضلات )© القلب © الغدد )© جمیع ماسبق 

عدم وجود انزيم الكولين استريز فى منطقمّ التشابك يتسبب فى ee‏ 


0 انطللاق العديد من جهود الفاعلييّ من الغشاء بعد التشايكى 
(ج) انطلاق القليل من جهود الفاعليت من الغشاء بعد التشابكى 
© انطلاق العديد من جهود الفاعلييّ من الغشاء قبل التشابکی 
0 انطلاق القليل من جهود الفاعليت من الغشاء بعد التشابكى 


للصف الثانی الثانوی الشامل فى الاحیاء ۹0 


Scanned with CamScanner 


)1( حركت +2۷2 الى داخل الخلين ۱ 
© حركت + الى خارج الخلین الزمن (ملى a‏ 
(ج) حركت K+‏ الى داخل الخليم 
حت K+‏ الى خارج ple‏ 
9 بحن aun: a:‏ (۳) الى النقطت (۶) موب 
۲) العملیت السئولت عن تغير جهد الغشاء من النقطه 


neo > (1)‏ +2 الى داخل الخلین ” 
(ج) حركت Nat‏ الى خارج الخلین 
K+ neo > ©‏ الى داخل الخلین 
© حركت K+‏ الى خارج الخليت 
تتأخر سرحت انتقال السيال العصبی (جهد الفاعلیت) على طول الليف العصبى ب 53500 
)1( تنشيط مضخات الصوديوم والبوتاسيوم 
(ب) طول اللیفت العصبیت 
©) نصف قطر الليفت العصبین 
(د) وجود غلاف الميالين 


........من مكونات القوس الإتعكاسى ولا يشترط وجوده فى بعض الأحيان 


(1) الخلایا العصبیت الحركيت (ج) الخلایا العصبین الحسین '. ۱ 
© الخلایا العصبیت الرابطت (د) ب وج معا 
التخدیر الوضعی یعیق حركت ایونات الصودیوم فى القنوات والمرات العصبین , فأى من التأثيرات التالین 
متوقع حدوثها مجه 
)1( خفض العدلات radi st‏ من الاصابت بالجلطة الدماغيت من جهد الفاعلین . 
Julai ©)‏ فترة الجموح 


)© تلاشى الاستقطاب الزائد عقب age‏ الفاعليت @ زيادة جهد اتزان 113+ 
....ظاهرة زوال الاستقطاب من-70 ملي فولت الى 40+ مللي فولت ثم العودة إلى 70- مللي فولت مرة اخرى 


© فترة الجموح ‏ © الإحساس باللمس فقط G)‏ السيال العصبى 


(د) جميع ماسبق 
الأعصاب الصادرة من 


............. من الحبل الشوكى تنظم ضربات القلب 

)1( جذع الخ والنطقت القطنيت )© جنع المخ والنطقن الصدريت 

© النطؤقت القطنية والصدرية من الحبل الشوكى (2) جذع اللخ والمنطقة الصدریت والقطنيت 
GD‏ الشامل فى الاحياء 


ننه فى ادثانی SOU‏ 


Scanned with CamScanner 


اسم يطلق على الخليح العصبيت الصادرة من الجهاز العصبی المركزى ا 
)1( حسية © حرڪيت © موصدت 
ليس ل....... دور 2 عمل القوس الاتعكاسى 
(0 استقبلات )@ قشرة المخ (ج) الحبل الشوکی (د) اعضاء الاستجاین 
یقع مركز التحکم فى افراز اللعاب والعصارات الهاضمن فى ...... 
© النخاع المستطيل (2) النخاع الشوكى )© المخيخ )2( النصفين الکرویدن 
اسم يطلق على الخلية العصبین الحسيتّ e‏ 
© الخلیت الرابطت (ب) الخلیت الصادرة ج الخلین الواردة (د) وب معا 
.........من الإنزيمات الغیر هاضمت . 
© الکولین استریز . (ب) التیالین ©) التربسین )© اللیبیز 
الخلایا العصبيم التى تنقل السيال العصبى من المخ هي الخلايا — 
)1( الحسین )© الحركيت (ج) الوصلت ۱ (د) لا شخ مماسبق 
بخروج Ossi‏ بوتاسیوم من نقطت معينت على طول اللیف العصبی‌یصاحبه دخول -ایون من ایونات 
الصودیوم . 
١ @) ۳ 6 ‘© ٠ 0(‏ 
اذا زاد ترکیز ایونات البوتاسیوم خارج غشاء اللیفت العصبیت یی 
)1( یزداد ضخ ایونات الصودیوم (ج) تفقد مضخات الصودیوم والبوتاسیوم نشاطها 
(ج) يزداد ضخ ايونات البوتاسيوم (د) يصبح الفشاء أكثر حساسيت 
)© يغطي الحور الأسطوانى نلخلین العصبيت من الخارج بمادة دهينة تسمى — 
© الميلانين )© الميالين (ج) شوان (د) الغشاء العصبى 
نسيج متين مبطن لعظام الجمجمتّ من الداخل .. — 
)1( الأم الحنون (ب) العنكبوتيت (ج) الأم الجافيت (د) نسيج المساريقا 
فى الشکل المقابل الذى يوضح تركيب القشرة المخيت ... 
افحصه جيدا ثم اختر- 
© لاتختلف السيالات التى تصل الى الترکیب(۱) عن 
التى تصل الى التركيب 5-65 
(O‏ © )°( 
9 (۲) )3( جميع ماسبق 
0 عين الانسان توجد فى جهن التركيب 0101 
©( ۳ )© الفص الجبهی (ج) الفص الصدغی @ ۱۳ 
للصف الثانى الثانوی sraysium blogsPot-o®‏ @_ 


Scanned with CamScanner 


بنك اسارج 
الفصل ا سس سس ل ال 
تنتقل الاشارة فى الفعل النعکس 59 
جد (ب) خلال الخلايا HS pol‏ فقط 
©) الى المخ مباشرة | 
(د) خلال الخلايا الحسييّ فقط 


(ج) الى الحبل الشوكى ثم الى الغدد 
() یعتبر ۳۹۳۹ .مثال لحركة مواد الى داخل الخليتّ والذى يعتمد بدرجن كبيرة على حجم و قطبیم ار 
ia,‏ 5 


وانتقالها الى تركيزها الأعلى 
)1( انتشار الأكسجين إلى خلايا الدم الحمراء فى الشعيرات الدموین لحويصلات الرئن 
(ب) تدفق أيونات الصوديوم من ممرات الغشاء البلازمى أثناء جهد الفاعليي 
(ج) مضخات الصوديوم والبوتاسيوم التى تعيد الغشاء لجهد الراحن 
(د) توليد سيال عصبي ولمرة واحدة من الغشاء بعد التشابكي 


مراكز الإحساس بالبرودة تقع فى ae‏ 
)1( النخاع المستطيل (ب) النخاع الشوكى 
@ تحت الهاد () لا يوجد اجابن صحیحن 
تتقسم خلایا النسیج العصبی وظیفیا إلى دی 
© نوع واحد © توعين (ج) ۳ أنواع © Assit‏ 
الخلایا المسئوليّ عن نقل السیالات العصبيت من اعضاء الجسم الى الجهاز العصبی الرکزی هي ... 
(1) الخلایا العصبین الحسین © الخلایا العصبین الحرکین 
ج خلایا الفراء العصبی © الخلایا العصبييّ الوصلت 
(@ كل ماياتى من وظائف خلايا الغراء العصبى ما عدا س 
© تدعيم الخلايا العصبین © نقل السيالات العصبيت 
)© تغذین الخلايا العصبی-ت () عزل الخلايا العصبيتّ 
)© یتحکم الجهاز العصبی الذاتی ....... سلبیا فى عملین الهضم . 
(1) الباراسمیثاوی (ب) الرحزی ج السمیثاوی (د) الطرفی 
® خلايا الغراء العصبيى التى تقع بين الشعيرات الدمویّوالخلایا العصبييّ تقوم بوظیفت ا 
© التدعيم )© التغذيت 
© العزل )@ تعويض الاجزاء القطوعت 


تدخل ايونات الصوديوم الى داخل الخليت العصبية بكميات كبيرة أثناء 


ویو 


0 حالن الراحت (ب) حال الاثارة © فترة الجموم (a)‏ جمیع ما سبة 
(0) إذا كانت ايونات الصوديو الى 5 > 0 ۳ as‏ 
الخارجي وات كبر اء الليقخ المصبية وقت Or rol tl‏ ايون يكون عدد ايونات البوتاسيوم 
You ®‏ 07 5 
(ب) ج Yor‏ © لاتوجد اجابت صحيحه 


@Y)_‏ الشامل فى الاحياء ررصف الثانى الثانوف 


Scanned with CamScanner 


ekterê e hae a Eat الحية‎ SUN فى‎ gutsy 
۹ الوظيفت الأساسييّ للمحور‎ 
200116 الوضح بالشكل‎ 
استقبال الاشارات من الخلايا المجاورة‎ )( 
(ب) تنظيم كمي المواد الغذائین مع جسم الخلین‎ 
(ج) زيادة مساحت سطح الخلین‎ 
الاشارات الى الخلایا الجاورة‎ Jas )( 
| من الجسم‎ 
| النخاع المستطيل (7) تحت الهاد @ الهاد © المخيخ‎ )( 
Bat بدايت من الحبل الشوكى فان أجزاء جذع المخ ترتب كالآتى‎ © 


(1) النخاع الستطیل -> المخ الأوسط -> قنطرة فارول 
(ب) قنطرة فارول -> النخاع المستطيل -> المخ الأوسط 
(ج) النخاع المستطيل -> قنطرة فارول -> المخ الأوسط 


يتغير مسار الألياف العصبيت المتصلتّ بالجانب الأيمن من المخ عند منطقت ........ لتتحكم فى الجانب الأيسر أ 
(د) الخ الأوسط -> النخاع المستطيل-+ قنطرة فارول 


عند حركة الانسان من وضع النوم الى الجلوس أو الوقوف ۳۹ ۱ 
)1( یزداد ضغط الدم الوریدی (ب) يرتفع ضغط الدم الشریانی 
(ج) یدفع القلب الزید من الدم G)‏ یتشط العصب السمیثاوی 
® عدد الأعصاب الشوكيت فى الولود الذكر فى الانسان سسا " ص1 
۱ 
)1( 13 زوج مختلط (ب) 7 زوج حسی وحركى 
© 28 زوج وینمو زوج عند البلوغ (د) يساوى عدد الأعصاب الخیی 
© يقع مركز النطق فى الفص ....... من القشرة الخین . 
)1( الصدغى (ب) الجبهي (ج) الجدارى G)‏ الجزيرة 
© توجد مراكز البلع والقی والسعال والعطس فى ا 
() الهاد (ب) النخاع المستطيل (ج) تحت المهاد (د) المهاد 
© یعتبر السیال العصبی رسالت مت 
() کهربین (ب) كيميائيه © ڪهروڪيميائيت (4)مغناطيسيت 
عدد أزواج الأعصاب الشوکیم — 
30 (ب) ٣‏ © ۲۳ (د) ۳۱ 
خمول مضخات الصوديوم والبوتاسيوم يؤدى الى و 
© زيادة ترکیز البوتاسیوم (ج) زيادة حساسيت الخليت العصبيت 


9 يزداد جهد الراحت الى - ۸۰ ملى فولت (د) يزداد حجم الخليت 


للصف الثانى الثانوى الشامل فى الاحیاء ها 


Scanned with CamScanner 


ail 


© اتساع حدقن العين 


انقباض القصعبات الهوائيب 
0 )© بطء انقباض القلب 


(ج) زيادة افراز الغدد اللعابيت 


® يتصل بالخ ...........ا لعصاب الطرفین 
۳ © ثلاث أنواع (د) اربع أنواع 
© نوع )© نوعین سس ی سا 
(®@) من الشكل القابل ....اختر 000 800 600 a.‏ 
)( غالبا قطر الألياف العصبيت الغلفن ..... ۱ 
60 
قطر الألياف العصبيت الغير alae‏ غير مغلفة 3 
© أكبر من ee‏ 1 
(ب) اصغر من 20 
(ج) يساوى ل یس 
20 15 10 5 0 
(د) یکافی قطر الليفة العصبية المغلفة (بالميكرون ) 
© بالرغم من اختلاف أقطار الألياف العصبین إلا أن سرعتها واحده عند ..... 
(1) 30ماث (ب) 20ماث © 40ماث (د) 60 ماث 
® الخلایا العصبييّ فى منطقت الهاد یس تاه النوم 
)1( تكون فائقيّ الإستقطاب (ب) تحتاج لطاقه أكبر لكى يتم ازال استقطابها 
(ج) يصعب ازالت استقطابها © جميع ماسبق 
الأعصاب WIN‏ تتحكم فى .. تی 
)1( جميع الأفعال الإنعكاسيت (ب) العضلات الهیکلیت 
(ج) الأعضاء الداخلیت (رد) اعضاء الحس 
لا يتم الإحساس بالألم عند القطع فى شريان e‏ 
و زیون © لأن الشريان نابض 


(ج) لا یتصل به اعصاب حسيت (د) جمیع Guus Le‏ 
يستخدم اطباء الاسنان (Novocain)‏ کمخدر موضعی لتثبیط جهد الفاعلیت 
([) تحفیز فتح بوابات الکالسیوم فى مناطق التشايك العصبی 
@ زيادة تدفق أيونات الکلور اثناء جهد الفاعلیت 
© فك التفاف خلايا شوان حول المحور 
(د) غلق بوابات الصوديوم 
من تأثيرات الجهاز الباراسمبثاوى 
(1) زيادة نسبن السکر فى الدم 
2 افراز هرمون الادرينالين 


@ الشامل فى الاحياء 


عن طریق نید 


enoe 


© بطء انقباض القلب 
© انبساط القصيبات الهوائین 


للصف ررئانى SHUI‏ 


Scanned with CamScanner 


Se 
إلإحساس فى الكائنات الحية‎ 


فى الفعل النعکس يتكون القوس الإنعكاسى من .... 


)7( ريد اسيل ا کن الفتنالات 
© العضلات — الستقبالات > المخ 

مركز تنظيم التنفس يوجد فى ..... 
0 النخاع الشوكى © الخ 

الأعصاب المسئولت عن تنشيط إفراز اللیبیز هي 


() الأعصاب الشوكيت القطنین 
(ج) اعصاب جنع المخ الذاتین 
الأعصاب الشوكييّ توصف بانها اعصاب e‏ 
() حسيت فقط ١‏ 7) مختلطت 
((©) من الشكل الوجود امامك اختر ب- 
) مركز الذاکرة اليصريت ی 
© (۱) © )°°( 
© (۲) ® )۲( 
؟) مركز الإحساس بالأسطح الخشنت ne oe‏ 
© )1( © )°°( 
EO )۶( ©‏ 
)٣‏ مركز الآداء الحركى vinnie‏ 
© )1( © )°°( 
؛) مركز السمع ee‏ 
@ (5) © (۱) 
°( مركز الشم والتذوق... ‘aul‏ 
)١( © )۲( ©‏ 
) مركز التوازن الجسمى ee‏ 
O‏ )( © (۶) 
)© الجمجمة توفر الحماية اج 
© للجهازالعصبى المركزى 
© جزء من الجهاز العصبی المركزى 


الجزء السئول عن تنظیم الحرکات MIT‏ للجهاز العصبی الرکزی هو 


() القشرة Saat‏ (ب) الخیخ 


aol‏ الثانی الثانوی 


Scanned with CamScanner 


~~ ~~ ال ما 
مسد - See‏ يمبو يجيو وو ووو eae‏ القن a a‏ 
ا ااا الكل ما ا ن أل ا اا كا لكا لا ا = = 


eects 


(ب) مستقبلات -> الحبل الشوكى -> العضلات 
(د) عضلات -> حبل شوكى -> مستقبلات 


© الخيخ 


موه 


(ج) ال عصاب الناتيت العجزيت 
© ل شی مما سبق 


)۲( © 

)۲( @ )۲( © 
)۶( © )۶( © 
)۱( @ (1) © 


© الجهاز العصبی الطرفی 
(د) الجهاز العصبى الذاتى 


(ج) النخاع المستطيل (د) ساق الدماغ 


_ (© 


الشامل فى الاحياء 


mn 3 


۱۲ @) ۳۱ © 0 7 


© (ج) الام الحنون‎ SEs 
الأم الجافيت (ب) العنکبوتین 3 جميع ماسبق‎ © 


المسئول عن الإحساس بالرؤية فى المخ ا 


© العصب البصری ) جنع الخ (ج) الفص القفوق () جميع ماسبق 
عند اتقان ركوب rot ut‏ فان أغلب العمليات التى تتعلق بركوبها تنتمى الى الجهاز العصبى ب e‏ 

)1( الطرفى (ب) المركزى (ج) الذاتى GQ)‏ لا توجد niet‏ صحيحر 
المادة البيضاء فى الحبل الشوكى للإنسان تتكون من ناه 


(ب) ألياف الخلاي العصبيتّ وتوجد للداخل 
(د) اجسام الخلايا العصبيتّ وتوجد للخارج 


)1( الياف الخلايا العصبيت وتوجد للخارج 
(ج) اجسام الخلايا العصبيتّ وتوجد للداخل 


الشكل يمثل قطاع فى ليف عصبى حركى 


مغلف اجب عن الآتى ... 
)١‏ التركيب )١(‏ يمثل .سس 
(1) تواة الخلیت العصبيت (ب) حبيبات نسل 
(ج) الحور (ب) AWS‏ شوان 
۲) التركيب (۱) يمثل .س.. 
ae )(‏ ملینی (ب) غشاء عصبی 
(ج) als‏ شوان GQ)‏ جدار خلوی 
*) التركيب )١(‏ يمثل ا 
)1( خلین مرافقت © خلین‌شوان . (ج) فجوة 


من الشكل المقابل الذى يبين خليت عصبیت اختر 
١)............خاصيت‏ بالتركيب (۲) تعتمد عليه سرعيّ السيال العصبى . 


© المادة )٩(‏ )© التركيب (۱) 

)© قطر الحور (د) جميع ماسبق 
۲).......تعتیر من مداخل التنبیه العصبی 

© رکیپ © التركيب (5) 

(ج) التركيب e: )٤(‏ 
")نوع الخلین الوضحت وی ی a‏ 

(1) حسین )© حرکین 

ج رابطن (د) جمیع ماسبق 


6 الشامل فى الاحیاء 
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دس ی Rea AN‏ 
e A 7‏ مساب عه جيه سس موس عو حیبست حا 
ب ...... يزيد من سرعت جهد الفاعلین 


؟)الدر 

YO Ne‏ 5 (؛) 
(چ) پبی طريقة من الطرق التي يمكن للغشاء قبل التشابكى أن يزيد من شدة الإشارة التى يئقلها .- ممم ميمه 
م زيادة الحيز قبل الغشائى لجهد الفاعلية (ب) زيادة تردد جهد الفاعليت 

ج ستبدال الأستيل كولين بناقل اخر (د) توليد جهد فاعلین بسرعت أكبر 

0 يزداد بوجود الميالين (ب) يقل بوجود الميالين 


y ©‏ توجد علاقت بين الميالين وقطر محور ull‏ العصبيت 
(م وجود خلايا شوان يزيد من القطر 


® يتألف الجهاز العصبی الطرفى فى الانسان من spi‏ 
0) أعصاب سمبثاویت وباراسمبثاویہ (ب) الدماغ والحبل الشوکی 
(ج) أعصاب مخيت وأعصاب شوحیی (د) | وج معاً 

(©) تعرف الطبقت من الحبل الشوكى والتى تتكون من الألياف العصبيت ب ........ والطبقتّ التى تحتوى على 
الزوائد الشجيريت وخلايا الغراء العصبى واجسام الخلايا العصبييّ تعرف ب 0 


(ب) المادة البيضاء - الام الجافيت 


() الام الحنون - المادة الرمادیی 
(د) العنکبوتیت- الام الحنون 


(ج) المادة البیضاء - المادة الرمادین 
)© الذى یعطی العنی للسیال العصبی سس 
() الحواس (ب) الأعصاب (ج) الحبل الشوکی (د) القشرة الخین 


©) أكبر عدد من الأعصاب الشوكيت تخرج من منطق٬‏ و 
() العنق (ب) الصدر (ج) الراس (د) البطن 
)@ العمليات المتكاملت للعين يقوم بها .. 555 
)1( الجهاز العصبی الذاتى 
©) الفص الجبهى 
ادرس الشكل المقابل لتركيب المخ وبعض 
العمليات الحسيه الخاصت به ثم اختر:- 


از کی )1( یخص عملین .- ی 
0© الشم (©) التذوق 
© اللمس )© السمع 

ا( pase‏ فة E‏ 
() السمع )© اللمس 


@ التدوق (د) الشم ۱ 08 
الشامل فى الاحياء © 


للصف الثانى الثانوق 
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؛)بتصل النصفين الكرويين عن طريق التركيبا em‏ 
: ۱ 
MO (© (۷) @ HD‏ 
)العمليتان (5) و (1) تحدثان فى 
)1( نفس فص القشرة المخيت وفى مكانين مختلفین منها 
)© قصین 5 تلفين 88 0 ۱ 
© مسرت 991۳ ووو او ۱ 


(د) لا توجد اجابت صحیحم 
؟) العملیت (1)..........العمليت (°) ۱ 
() اسرع من | سوت 
ف سر توفع (د) لا توجد اجابت صحيحت 
)© تنتقل الاشارة فى الفعل النعکس مه 
iD‏ © الى الحبل الشوکی ثم الى العضلت 
(ج) خلال الخلايا الحسية فقط (د) خلال الخلاىا الحركييّ فقط 
مركز الافعال النعکست هو ...... 
© الخيخ (ج) النخاع الستطیل (ج) قنطرة فارول (د) النخاع الشوكى 
() فى حال الاستقطاب يكون ترکیز ايونات الصوديوم خارج الغشاء العصبى .-.... 
peat ©‏ من الداخل (ج) اقل من الداخل ج متساوىة مع الداخل (د) تساوى صفرا 
تصل الاعصاب الباراسمبثاویت التى تخرج من اسفل المخ الى كل مما ياتى ما عدا..... 
)1( المثانت (ب) البنكرياس 
(ج) جدر الحوىصلة الصفراويتّ )2( جميع ماسبق 
تدخل ايونات الصوديوم بكمية كبيرة الى داخل الخلیت العصبيت اثناء فترة Pe‏ 
() الاثارة (ب) الراحت (ج) الجموح (د) الاستقطاب 
ashe‏ تعلم ركوب الدراجت تخضع أغلب العمليات لسيطرة —— 
© الجهاز العصبی الرکزی (ب) الجهاز العصبی الطرفی 
۳ اتود اج سیم 
الشامل فى الاحياء HR sot aay‏ 


Scanned with CamScanner 


Deme‏ 3 الاح ييه 


ten 
ووو قي ا يو ل‎ 
درس المخطط التالى ثم اجب ك‎ )@( 
۳ من الاتى يعبر عن الترکیب (س)‎ 
خليت عصبيت موصلت ۹ د‎ © 
خلية مصبین حسية‎ @ 
لد ونان و قي‎ 
ری رت‎ 
(@)اڪثر الظواهر التى تعمل أثناء جهد الراحت چس‎ 
الأسموزین (ب) النفاذيت الإختياريت ج الانتشار (د) | وج معا‎ )( 
یتصل بالحبل الشوکی ...مین الأعصاب الطرفیت‎ 
نوع © نوعين () ثلاث انوم (2) اربع انواع‎ 0( 
a تزداد حساسین غشاء اللیضی العصبيت...‎ 
بزيادة أيونات الصوديوم فى الخارج © بزيادة ایونات البوتاسیوم فى الخارج‎ (1) 
ج خفض تركيز ايونات الكلور فى الخارج (د) خفض تركيزايونات الكالسيوم فى الخارج‎ 
يسبب التركيز العالی من الاوكسينات تنج‎ )©( 
زيادة استطالت جذر النبات © زيادة استطالت ساق وجذر النبات‎ (1) 
(ج) نقص استطالت ساق النبات (د) نقص استطالن جذر النبات‎ 
(©)يتم تنظيم توازن كمية الماء فى جسم الإنسان عن طريق و‎ 
الهاد (ب) تحت المهاد (ج) النخاع المستطيل (د) النخاع الشوكى‎ (1) 


(©)اى العبارات الاتيت اكثرها As‏ فى وصف الدور الاساسى لادة الأستيل كولين بالجهاز العصبى للانسان | 
)1( يتسبب فى تكوين فرق جهد كهربى للخلین العصبین 
)© يتسبب فى انتقال السيال العصبى عبر مناطق التشابك العصبى 
2 يتسبب فى ازدياد استقطاب rbot)‏ العصبیی 
(د) يزيد من نفاذین الغشاء بعد التشایکی لايونات الصوديوم 


ای من الاشکال الاتیه یمثل حالت غشاء اللیفت العصبیت اثناء القيام بنقل السیال العصبی با 
lly‏ اتجاء السيال | لهبی مگ 
ET ee CCC‏ له به eee eo‏ ماج ممه ڪي 
خرس تیا i ee‏ یت هه 
++ الى له هط ۔- ل ل طن لل رم ام مم +++4+... +++ + + + + + + + 
)4( )3( )2( )1( 


۱0 ۲ (ج) ۳ t@‏ 
العف نی pus eau‏ فى الاحياء ‏ ©6( __ 


Scanned with CamScanner 


دا هم اعد مسد د د للك qu!‏ 4 
الفصل ira ee‏ ۰ ...۳ 


eh tikes‏ ذلك يؤدى الى موه 
Salers 1‏ رصدمہ فان = 
| اذا اصيب النخاع ١‏ ۰ 


58 (ج) فقد القدرة على الكلام 56 ۲ 
® فقد حاست الابصار G)‏ حدوث شلل عام say)‏ 
ت التالین یقوم nem fu‏ مؤثر الضوء 00%6 
جزء من الأجزاء العصبية التالیی يضوم يبرم 
ای 5 J ١‏ جه + 5 ۳ 
المخيخ (ب) الفص القفوی ج النخاع الشوکی (ش) تحت ایر 
. ت فى بقعت ما فان الايونات التى تتحرك الى خارج الليفيّ | 1 
© : ث اثارة لیف عصبيت فى بقع ما فان الايو تتحر لليف العصبييَىى 
)© عند حدوت - مرس 
ادوثات مسست. 
)1( الصودیوم (ج) الكلور (ج) البوتاسيوم (د) الكلور والبو تام 
توجد مراكز الإحساس بالحرارة والبرودة فى الدماغ على الفص 8 
() الجبهی (ب) الجدارى (ج) الصدغى رد) القفوى 
الشكل لقطاع فى ليفيّ عصبيي أجب :- 


التركيب (۲) .. 5-5 
© ساكن )© متحرك 
© غير خلوى (د) غير افرازی 
ne paw‏ السيال العصبى فى التركيب( ١‏ )أكبر من 


۱ 
@1 ۱۲ 
توجد مراکز الجوع والعطش فى الدماغ فى منطقت #9 
sig ©‏ (ب) تحت الهاد (ج) الدماغ الاوسط (د) القشرة المخية 
جزء المخ السئول عن حفظ توازن الجسم هو 
yaa 0(‏ الجداری (ب) النخاع الستطیل ج الخیخ (د) النخاع الشوکی 
لا ينطلق جهد فاعلین مباشرة بعد age‏ فاعلينّ سايق oh‏ 
([) جهد غشاء الخلین موجب تماما . مما یجعل من الصعوبت الوصول إلى عتبت الإثارة 


© جهد غشاء ادیو سالب تماما . مما یجعل من الصعوبن الوصوز إلى عتبتّ الإثارة 
ج ممرات الصوديوم غير نشطه و لا تفتح . 


eee 


waco 


© ممرات البوتاسيوم غير نشطه و لا تفتح . 


))@ الشامل فى الاحياء 


ررصف ارثانی SU‏ 


Scanned with CamScanner 


وا يوري وقد مد سس دن 7 E esis ne iam CON‏ 


۷ مق 
SY‏ بای 
aN‏ محلول کلورید البرتاسیوم 

۵ — ابرة زجاجية افيقة 


قبل غرس القطب فى محور الليفة العصبية بعد غرس القطب فى محور الليفة العصبية 
| العمليت fer‏ بالشكل تتعلق بدراسي. 2011110 
() تعيين الجهد الكهربى أثناء الراحن (ب) تعيين الجهد الكهربى أثناء ازالة الإستقطاب 
© تعيين الجهد الكهربى أثناء إعادة الأستقطاب (د) تعيين الجهد الكهربى أثناء مرور السيال العصبی 
rely‏ فرق الجهد الذى نم قياسه 118 
(0 +40 (ب) 110 (ج) +70 ()-70 
) استخدام قطب به محلول كلوريد البوتاسيوم بغرض 2*2 
() لتوليد فرق جهد يمكن قیاسن 
Q)‏ ليكون مشابه للتركيب الأيونى الداخلى لليف ولا يؤثر عليها 
© يعمل كعازل وغير موصل 
(د) مشابه لمادة الميالين ويؤثر عليها 
درس الخطط التالی الذی یوضح الدور العصبی لتحت الهاد یود 
0 يتحكم tgs‏ (ب) يتحكم فيها 
زر تحت النهد شرا عست x‏ 
انخفاض درجة ارتفاع درجة 
۱ حرارة الجسم ane‏ 
۱ ارتفاع ۳ 8 | ۱ D‏ انخفاض در جه | 
حرارة الجسم عت 
| شير الرمز (A)‏ الى 50 
انبساط ۳ عينّ الدمويت © نشاط عضلى 
| شیر الثانوى ب ٠‏ الشامل فى الاحياء @__ 


mai 


Scanned with CamScanner 


(ج) انقباض الأوعيت الدموین e‏ 
)© جهد الراحة لغشاء الليفة العصبية يعتمد أساسا على التدرج فى تركيز اب 
© البوتاسيوم (ب) الكالسيوم (ج) الكلور © الصوديوم 
(®@) تتفق الأعصاب الشوكيت مع الأعصاب الذاتین فى POE‏ 
)1( وجود الیاف حسيت G)‏ أنهاغير مغلفتّ 
2) وجود الیاف عصبيت a p>‏ (د) انها مغلفت 
)© المسئول فى الجهاز العصبی عن تغلیف الحاور بالیالین تین 
(1) خلایا الغراء العصبی (ب) خلایا شوان 
(ج) أوب معا (د) لا توجد اجابن صحیحت 
اجنو جاسم شورق زوجو ی ده سرب ی 03 
8 .۲۳۹ اس Je‏ 
ی ۱ 
vl‏ ۱3 
A®‏ (ب) ۸ ج 8 أوب (د) فى الإتجاهين معا By A‏ 
يساهم ...... فى تعويض الاجزاء القطوعه فى SUS‏ العصبىه . 
(0 الحور (ب) الغلاف الميلينى (ج) الغراء العصبى (د) حبيبات نسل 
(©) زيادة نصف قطر اللیفت العصییت ی 
)1( محسویا معها الأغلفت (ب) بدون آغلفت 
(ج) يقل معها سرعت السیال العصبی (د) ب وج معا 
® يتكون المخيخ من anne‏ 
() فص واحد (ب) ثلاث فصوص (ج) فصين (د) اربع فصوص 
يمع المركز المنظم nao post‏ الأوعيت الدموین والتنفس فى 577 
)1( النصفين الكرويين (ب) المخيخ (ج) قنطرة فارول (د) النخاع المستطيل 


)© عدد ازواج الاعصاب الخین فى الانسان ی 


‘© 55 «9 0 


62 الشامل فى الاحیاء ۱ ررصف aa‏ 


Scanned with CamScanner 


ی ما ساون 
(چ) فى الشكل الوضح اختر 

ن برئیر(۸) تأثير مثل المثير(13) بسبب ....... 
ل 

() نوعية المثير 


© حدوث الاثارة فى فترة الجموح 
© اير ضعيف وغير كاف 
aren.)‏ ما سبق 


جهد الفاعلية عبر غشاء Ail!‏ العصبية 


فى حال انعكاس الاستقطاب يكون تركيز أيونات الصوديوم داخل الغشاء العصبى .. 


موه 


0 اكبر من الخارج 5 اقل من الخارج ج متساويت مع الخارج (د) تساوی صضرا 
(©) الخلايا العصبیت التى تنقل السيال العصبى الى المخهى الخلايا العصبيج..... 

() الحسین )© الوصلت (ج) الحرڪيت © لاشئ مماسبق 
(6) وظیفت ............. ضبط ترکیز ثانی اكسيد الکربون فى الدم 

)1( كرات الدم الحمراء © الرئتین 

(ج) النخاع الستطیل (د) الجهاز العصبی الذاتی 
)@ يطلق اسم ...على التفرعات النهائية لحور الخلیت العصبین . 

)1( انتفاخ تشابکی © الأزرار 

(ج الاثنان معا ۱ (د) لاتوجد إجابت صحیحت 
عندما تستثارلیفر عصبین فى بقعت ما فان السطح الخارجی لغشاء هذه الليفت عند هذه النقطت یصیح ........ 

)1( متعادل كهربيا (ب) موجب الشحنت 

(ج) سالب الشحنت (د) خالی من الشحنات الکهربيت 
ای من الأجزاء الاتيت ليست من المخ er‏ 

0 نخاع مستطیل ‏ (ج) المخيخ (ج) النخاع الشوکی (د) قنطرة فارول 
()العضيات التى تعمل على تكوين حويصلات التشابك چو 

()الليسوسومات ‏ ) الیتوکوندریا ©) الجسم المركزى (د) جهاز جولجى 
ایحافظ ................. على الإتزان الداخلی للجسم . 

0 الجهاز العصبی الرکزی (ب) الجهاز العصبی الذاتی 

© الجهازالعصبی الطرفی ١‏ (ب) | وج معا 
أ)يفرزالابينضر ين من ی 


0 من الغشاء قبل التشابكى للأعصاب السمبثاویت © من الغشاء بعد التشابكى للأعصاب السمبثاويم 
(ج) من برد 9 خام رت (د) نضاء الغدة الكظريت 
ret ol‏ قبل التشابكى للأعصاب الباراسمبيثاويي ® ع الشامل فى الاحياء @_ 


Scanned with CamScanner 


الفصل O‏ واو ساعد مان 
a 2‏ دا IES DELLA‏ شا 
| (6) الشكل البیانی يبين التغيرات الكهربيت فى AE‏ ۲ 
العصبيت عند وجود تنبیه عصبی تخیر 5 ۳۳ 
)١‏ یتم الوصول لأقصى فرق جهد بعد مرور... مللى ڈاتیہ “٠‏ 0 
© 0.6 © 0.5 2 
3 
© 1.5 (د) 1 7 
۲) تركيز ایونات البوتاسیوم داخل اللیفت العصبیت عند ۳ 
: - : : 4 3 8 2 9 0 
اوضع 8 ——— CO im‏ .]0و٩‏ | الزمن بالمللی ثانيه 
t{alum.DIO Pr ®ve‏ 
(ج) تساوی (د) لا توجد إجابت صحیحم 2 
يتحكم الجهاز العصبى الذاتى فى.. = 
0 الحرى (ب) امتصاص الغذاء (ج) الكلام لسمع 
st)‏ مما یاتی لا یدخل فى عمل القوس الانعكاسى مسبت 
© استقبلات (ج) قشرة الخ (ج) الحبل الشوكى (د) اعضاء الاستجابن 
اتتكون المادة الرماديتّ فى النخاع الشوكى من اة 
(ب) غلاف الميالين 


60 محاور الخللایا العصبيي 
(ج) خلايا الغراء العصبى وأجسام الخلايا العصبيت (د) جميع ماسبق 


E PUN رکز المسئول عن تنسيق السيالات العصبية الحسيت التى تصل القشرة‎ 1G 


© الخیخ (ج) النخاع الشوکی )© المهاد تحت المهاد 
((6) العمود الفقارى يوفر الحمايتّ eren‏ 

| جزء من الجهاز العصبی الرکزی (ج) الجهاز العصبی الطرفی 

© جزء من الجهاز العصبی الطرفی (د) الجهاز العصبی الذاتی 
تتصل اعصاب الجهاز العصبی الذاتى بكل مما ياتى ماعدا OEE‏ 

(1) العضلات القلبيت (ب) العضلات الهيكليت (ج) الأوعيت الدمویت (د) الغدد اللعابيت 
)® النطقت .......... من الحبل الشوکی لا یخرج منها اعصاب ذاتین 

© القطنيت @ الصدریت ج العنقین (د) | وب معا 
)© يقل افراز الغدد اللعابية بسبب اتصالها بأعصاب بالجهاز العصبی الذاتی فى منطقت سس 

)1( جنع الدماغ (ب) النطقن العنقین (ج) النطتن الصدرین تحت الهاد 
يتحكم فى العضلات اللساء سو 

© الأعصاب الشوكيتّ (ب) الأعصاب المخيت ج الأعصاب الذاتیت (د) أوج معا 


WU الشامل فى الاحياء ررصف‎ CO) 
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1 جهد الراحيّ على .. aan‏ این 
ان" ۲) النفاذيت الاختیارین ")الت 
iy)‏ النشط wee‏ ) التوزیع التباین للایونات على طول اللیفت العصبیت بر 
)فط صحيحة )١(©‏ و(۲) فقط ۱ 
۾ (۲) و(۳) فقط ((۱) و(۲) و(۳) 
رجهاز العصبى الذاتى 000059 
0 بنظم عمل العضلات الملساء )© ينظم افراز الاتزیمات الهاضمت 
@ بنظم افراز بعض الهرمونات (د) جمیع Guu Le‏ 
© مخزن العلومات والبيانات فى جسم الانسان ى 
() الجهاز العصبی المركزى © الجهاز العصبی الذاتى 
(ج) الأعصاب الجسمیی (د) جميع ما سبق 
فى حالت الاستقطاب جمیع الأيونات الآتيت تركيزها خارج عشاء الليف العصبيتّ آکبر من الداخل ماعدا 
(0الکلور )© الصوديوم (ج) الكالسيوم 
@ ١)الشكل‏ یوضح تأثیر - ...........علی ضریات القلب 
(0 الجهاز العصبی الرکزی © الأعصاب الخین 
(ج) عصب سمبتاوی (د) عصب باراسمبثاوی 
| الجزء التحکم فى هذه العملین EEE‏ 
()جزء من المخ الأوسط (ب) المخيخ 
) قنطرة فارول (د) النخاع المستطيل 


أأ تج هته العهلین سس 

© زيادة سرعن ضربات القلب 

© الابطاء فى ضربات القلب 

© التأثیر الباشر فى العقدة الأذينية البطينيت 
ب الشريان الرئوى 
0 


حرکم الأيونات أثناء فترة الراحت تحتاج الى -.... 


gti‏ کوندریا ©)جهازجولجى (ج) الشبکن الاندوبلازمیت (د) الجسم المركزى 
من تاثير الجهاز الباراسمبثاوى 277 
00 زيادة السكر فى الدم (ب) بطء انقباض القلب 
amie‏ الادرینالین (د) اتبساط القصيبات الهوائيب 
5 ۱ 
0“ بالمخ ...زوج من الأعصاب المخيىي 
1 


3« ۲ (د) ۳۱ 
لعف ورم 
الثانى الثازوى الشامل فى الاحیاء 9 _ 


Scanned with CamScanner 


ee‏ و وش ود 
4 )يع الركز الس وی وی ج الجبیی (ش الصدغى ea‏ 
ea! pia‏ هه oe wana‏ 
یدام الوجود قى - 

مريت , )© نیوروبلازم ج سارکولیما ك) بلازمودیزی 

((6) لیاف العصبيج لنخامین تنقل السيالات العصبين بسرعة ee‏ ...م / ث. 
3-0 © ۱ (ج) ۱۳ G)‏ ۱۲ 

(©) اقل عدد من الأعصاب الشوكيت يوجد فى المنطقاة 55 
© العجزيت (ب) العصعصيت (ج العنقيت © القطنید 

(©) جزء الخ السئول عن عمل اللسان 5 
(1) الفص الجدارى (ب) الفص الجبيى (ج) الفص الصدغى © جميع ماسبق 

)© جزء الخليت العصبيت الذي يقوم بنقل السيال العصبى بعيدا عن جسم a‏ يعرف باسم seat‏ 
() محورالخليت (ب) الزوائد الشجيريت (ج النيايت العصبيت © الزوائد المحورير 

(©) منشأ الأعصاب السميثاويت من مج 
() الجذر الظهرى (ب) الجذر البطنى 
(ج كل من (i)‏ و(ب) (د) لاتوجد معلومات كافيه 

)® تقع مراکز الشم والتذوق والسمع فى الفص تنب 
() القفوى (ب) الصدغی ج الجداری (د) الجبیی 

(©) يبلغ وزن الدماغ ( الخ ) عند الولادة حوالی ........ جرام 
te ©‏ (ج) ۳۰۰ (ج) ۱:۰ («) 1۰۰ 


@ فى حالن استقطاب غشاء ae‏ العصییّ تعمل جزيئات ATP‏ على دفع ADL gal‏ خارج غشاء اللیفن verre)‏ 
(د) الصوديوم 


() البوتاسیوم 


(ب) الکلور 

(©) الشكل یبین * عوائق محتملن A.B.C.D‏ للحفزا 
لعصبى بسبب الحقن بمخدر ....اختر 

١‏ ) اذا كان المريض يستطيع تحريك ذراعه ولكن لا يشعر به فان 


(ج) الكالسيوم 


إعاقت الحفز العصبى فى النقطت 55 
D © BOM‏ 
Ce‏ (د) ۸ 

0 اذا كان المريض يشعر بوخز دبوس ولا يستطيع تحريك ذراعه 
فان إعاقت الحفز العصبى فى النقطتّ 9 
BM‏ © م 
0۵ © 4 


GS)‏ الشامل فى الاحیاء 
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نهد 


زجب a‏ اماع دوه re a‏ ی 
i ۱‏ كان المريض لا - خز دبوس ولا یستطیع تحريك ذراعه فان إعاقت الحفز العصبی فى التقطن 
ee‏ لوطا AO C@‏ 
@ الأعصاب الشوكية التی تتصل بالفقرات القطنية والعنقيخ ........... زوج . 
0" جه G)‏ ۲ 
() جزء الخ الذى يتحكم فى ال فعال اللاارادی يعرف باسم اا 
0 خیچ © القشرة الحي (ج) تحت المهاد (د) النخاع المستطيل 
(©) نمع المراكز alll‏ لحركت الأوعيت الدمويت فى 
() النخاع الستطیل (2) الدماغ الأوسط (ج) الهاد تحت المهاد 
(©) تلعب مضخات الصودیوم والبوتاسيوم دورا فى المحافظة على الثبات النسبی لتوزیع الایونات عن طریق ..... . 
(0 الإسموزیہ (ب) الانتشار (ج) النقل النشط (د) التبادل الايونى 
(©) يصل وزن الدماغ المخ ) فى الرجل البالغ حوالى س 
)0( (ب) ۱:۰ (ج) ۰۳ (د) ۳۵۰ 
(©)تر كيز أيونات ........السالب فى الخارج أكبر من الداخل 
)7( الصوديوم (ب) البوتاسيوم )© الكلور (د) الكالسيوم 
(©) يحتوى الجذر البطنى للعصب الشوكى على ألياف — 
(0 الحركت (ب) الحس (ج) الحس والحركت © موصدت 
)© لایتصل بالنطقن العصعصية ألياف عصبييٌ تخص الجهاز العصبی “222516 
©) السمبثاوی (ب) الباراسمیثاوی (ج) الذاتی (د) الطرفی 
(ه) يحتوى العصب الشوكى على ألياف 05005 
() الحرڪت (ب) الحس (ج) الحس والحركت )3( موصلن 
(©) يسبب الحهاز السمبثاوى انقباض ees‏ 
)1( المثانة البولیت (ب) الأوعيت الدمويت الموجودة فى الأحشاء 
(ج) عضلات الأحشاء (د) جدار المعدة والأمعاء والقولون 
(©)يتصل بالخ ........... عصب من الأعصاب الخین . 
0 58 ©" 9 
[©)كاتصل الجهاز العصبی الذاتى بنوعیت السمبثاوى والباراسمبثاوى ب 25 
© القلب (ج) الكبد (ج) غدد القناة الهضميت (د)جميع ماسبق 


۱ 


[ ©)مركز التحکم الرئیسی للجهاز العصبی الذاتی التضمن فى الجهاز العصبی SISA‏ 
0 الدماغ الأوسطظل (ب) الدماغ الخلفى (ج) lacy‏ المخيي تحت المهاد 


الشامل فى الاحياء @_ 


لصف الثانى الثانوى 


Scanned with CamScanner 


الفصل بنك اسئلة 


تتصل الغدد بالحبل الشوكى عن طريق الألياف wenn‏ 


0 الواردة (ج) الحركيت (ج) الختلطن (د) الحسيت 
(©) الشكل يمثل لیفه عصبیت و حالتها الكهربية 0-6 0***7 Se‏ 


)١‏ قيميّ فرق الجهد فى الحالت الحاليج سب.... 
7,٠١6‏ © +۰؟ 
(ج) ۱۱۰ (د) لا توجد إجابت صحيحت 
۲) الأيونات 26 , 57 سس 
(1) +2 الصوديوم ولآالبوتاسيوم 
(ب) ۷ الصوديوم و6رالبوتاسیوم 
XG)‏ الكالسيوم و لآ البوتاسيوم 
XQ)‏ الكلور و ۷ الكالسيوم 
تختلف الکائتات الحین استثنائيا عن التراكيب الغير Tate‏ فى ...س 
(1) التكاثر @ التمو ج التفاعل مع البيئت (د) الاستجاین 
تزيد الأعصاب الشوكييّ عن الأعصاب المخيت ب ........... زوج من الأعصاب. 
40 (ب) ۷ 3 © 


إذا كانت ايونات الصوديوم عند leas‏ حارج غشاء اللیفن العصییی وقت الراحي ۰ ايون یکون عددها داخل 


الغشاء...... 

TO)‏ 55 ج۰ (د) جميع ماسبق 
يسيب الجهاز السمبثاوى .. RE‏ 

(1) اتبساط الثانن البولیت (ب) اتبساط القصيبات الهوائیت 

(ج) اتساع حدقت العین (د) جميع ماسبق 
وجود الميالين فى الألياف الأعصاب الكبيرة يعمل على .. eee‏ 

)1( يقلل سرعتّ السيال العصبى )© زيادة الطاقت للحفاظ على التدرج فى التركيز 

(ج) زيادة النفاذيتّ غير الاختياريت للأيونات (د) توليد جهد الفاعلييّ عند عقد رانفيير فقط 
يسبب الجهاز السمبثاوى زيادة إفراز (هر مون)س..... 

)1 التستوس يترون (ب) البروجسترون (ج) الايبنفرين zu Ruled)‏ 
تتصل اعضاء الحس بالحبل الشوكى عن طركق الألىاف "۳ 

(0) الواردة (ج) الحرکین (ج) الختلطت (2) الصادرة 


((54) الشامل فى الاحياء للصف الثانی الثانوک 
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5 
"© رج صو مور بيو اوق زو وی 
~~ 


4 - تدمير مح سحجرك بمجرد 29 7 = 
۱ 0 بت الآتيج يفسر ماحدث rome‏ بخ ورقم مبللت بحمض عليها ای م7 


تنا xis‏ 
| ميل ولنعکس لیس ee‏ ۱ )© بعض الأفعال الانعکاسین تحفز أو تثبط 
| ى الضفدعت أفعال اتعکاسین | _ ; ° 
۾ يمل لوك الضفدعت ال “406934 .۰( هن الفعل النعکس ليس نه ملاقت باع 


چ ی مد تبلق توق كميائية مش لأسيل 
ی بی . ای من التالى يفسر الغرض من هذه النواقل 
م تسرع التوصيل فى الخايض العصبين 
0 روتح قنوات الصوديوم فى الغشاء الحوری لليف العصبيح 
ج تحفز أوتثبط غشاء الليفة العصبيّ بعد التشایکی 
)5 قنوات البوتاسيوم الغشاء المحورى لليفة العصبية 

| (©) انادة الرماديت بالحبل الشوكى تحتوى على ...هن اجسام الخلايا العصبیت 
() نوع واحد 9 نوعین )© ۲ انواع رد) اوج معا 

الأعصاب التى تتشأ من المح سس..... 
() حسيم وحرکیت (ب) مختلطت (ج) ذاتین فقط 

(©)ادرس الشکل التالی ثم اختر 

١)وظيفجّ‏ التركيب () سسس... 
() تنظيم درجت حرارة الجسم 
(ب) تنسيق السيالات الحسيتّ 
(ج) ربط النصفين الكرويين 
(ن) جميع ما Guu‏ 

الجزء ....... مسئول عن ea p>‏ الدم داخل الأوعية الدمویت (۷) : 
0( © () وپ | 
© )۷( مق 

nepal!‏ مسئول عن العمليات الانسانيت 
6 © (5) 
NO (۲) ©‏ 

)تنش الياف الجهاز العصبى الباراسمبثاوى من للنطقة... . 

)0 الصدرین والقطنین (ب) جنع الدماغ والنطقن العجزین 
© الصدرية والنطقة العجزيت )2( جنع الدماغ والمنطقتّ القطنيت 

بد اشم ی فک واا العصبييّ بسرعت حوالی ......... م / ث . 


it )( ۱۰ @) vO ۳0 
۱ _ 
@ sens js set 


1 
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كولين من انتفاخات موجودة فى الغشاء قبل 


و وعوووووووويى 


Guu Ls (د) جميع‎ 


ال ل ا ل ا =“ 
eee wae‏ 82 © 
= <<" 
--—-- 
~ 


~~ 
-~ 
س وت 


تدخل Sel‏ ۳ 
© الإثارة © الراحت أو الاستقطاب 
۱ قل الغشاء ........ فى وقت الراحض 
5 ۰ 355 ۱ 020005 
(@ تركيز ايونات الصو اقل من الخارج ب ١9-1١١‏ مرة 
)1( أكبر من تركيز البوتاسيوم و اقل من الخارج : 
"es ©‏ )لا توجد ایونات صوديوم بالداخل اساسا 
ار من الخارج ب 
انتقال الس كال العصبى هو ظاهرة 
© کهربین فقط ‏ ©) کیمیائین فقط 
BIC)‏ كانت اعاونات البوتاسیوم خارج غشاء الليفت العصبيتّ وقت الراحن ۵۰۰ ايون یکون عددها داخل الفشام.... 


موه 


(ج) که روحکیمیائین © هر ومفناطیسر 


٥ 0‏ (ب) 0۰ 
© .۰ (د) لاتوجد (ule!‏ صحيحت 
(©) الغمد النخاعى اسم Giles‏ على SSSA‏ 


(1) الغشاء العصبی .۰ (ب) خلایا شوان 
فى الإنسان يقع الركز السیطر على یهت النطق والذاكرة فى الفص 


n 


© الجبهى (ب) الجدارى (©) القفوى (د) الصدغى 
يسبب الجهاز السمبثاوى انبساط الأعضاء الآتيت ماعدا ER‏ 

© الثانن البوليت (ب) القصیبات التنفنین 

(ج) الأوعيت الدمويت فى الجلد (د) جميع ماسبق 
نت قال تقعل متمكمن اجات 


(ب) اعنیاد الحصان على ضوضاء الشوارع 


)1( افراز الکلب للعاب عند سماع الجرس 
(د) تعلم الفأ الحصول على الغذاء بسحب الرافعت 


(ج) تعلق مواليد الحيوانات بأول حيوان بعد الولادة 
(8)من وظائف تحت الهاد ۳ 
(1) حفظ توازن الجسم (ج) التحکم فى كميت الاء فى الجسم 
(ج) تنسیق السیالات الحسيت (د) تنظیم الأفعال الاتعکاسین السمعیت 
® وظيفت النخاع المستطيل EEE‏ 
)1( مركز لتنسيق السيالات الحسية التى تصل الى القشرة المخييّ 
)© به مركز التنفس وضربات القلب والسعال العطس 
ج بها مراكز الوظائف كالذاكرة والنطق والاحساس بالألم والإيصار 
G)‏ يحفظ توازن الجسم بالتعاون مع الأذن الداخليت وعضلات الجسم 


© الشامل فى الاحياء ررديف الثانى الثانوك 


~~ 
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» يول کم کے 
نه Wo:‏ فاع الشوكى .. یر ¢ et ee ee ° Û‏ 
و = 5 35 5 
5 فى الحركات اللاإراديج كتنظيم انقباض القلب وافراز الغدد 


ا رب مرکز حدوث معظم الافعال الانعكاسيت الحرحيىرّ 

2 مراكز الوظائف كالذاكرة والنطق والاحساس بالألم والإبصار 
6 ريك توازن الجسم بالتعاون مع الأذن الداخلييّ وعضلات الجسم 
۱ (@ بشكل القابل يمثل تشابك عصبى عضلى اختر 


ایق الترکیب ٤(‏ )على ا 
0 حويصلات التشابك @ الأستيل ڪولين 
(isu ©‏ @ (ب) و(ج) معا 
ا Go‏ ما اش زهجم > 
() تکوینها بروئینی (ب) یمتل مستقبلات E wn g‏ 
elite‏ قبل تشابک: فان اشفا ی hes‏ 
© غشاء قبل تشابکی @ () و(ب) )سے = 
Na’ Na” (۱)‏ 
(©)ترجمة الأصوات تتم فى کک 
0 العصب السمعی © الأذن (ج) التشابك العصبی رد) الدماغ 
| (©)الإستجابة الفوريت للصوت تتم فى .... 
(1) العصب السمعى () الدماغ التوسط © الأذن )2( القشرة المخىة 
| (©)فرق الجهد على جانبى غشاء الليفيّ العصبييّ عند مرور السيال العصبى ...........فى المناطق الغلفت 
(0 +۰؛ مللى فولت (ب) ۱۱۰ مللى فولت (ج) -۷۰ مللى فولت (د) صفر 
aie)‏ الإضايج بمرض من الأمراض ترتفع درجت حرارة الجسم لتنبه الجهاز الناعی فیحدث SUS‏ فی عمل ... 
)1( تحت الهاد (ب) الهاد G)‏ النخاع الستطیل )3( المخيخ 
اف الراکز بدت تتعکم هی الأفعال الانمکاسیت وتشيم فرج حرارة الجسم فی تیوه 
() الدماغ الخلفی ۰ (ب) تحت الهاد (ج) القشرة المخيت (د) الخیخ 
8ایتکون قوس انعکاسی لا ارادي من عصب ............ یا لحبل الشوکی . 
0 الحركى بعضلات الذراع (ب) الحسی بعضلة الفکین 
9 صادر متصل بالكبد لزيادة السكر فى الدم (د) حركى عضلات الساق 
#العصب السئول عن زيادة معدل ضربات القلب فى الإنسان هو 
0 الحاثر (ج) السمبناوی © العجزى (ه) الحركى 
اسب السئول عن نقص معدل ضربات القلب فى الإنسان 5و .... 
0 الحاثر @ السمیثاوی (ج الصدری (د) الحرکی 
۱ لعف الثانى الثاني الشامل فى الاحياء @_ 
ی 
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© عدد الأعصاب الطًرقيي .۰ © 7 )© 1 
(0 ۸۱ © ۶۱ 


وظيفيّ منطقيّ تحت المهاد 26 ا 9‏ اس 
7 00 
)1( يوجد بها مرا اكز لبعض الأفعال الإنعكاسيت كالجوع والشبع aie‏ 03 
(ب) وظیفته التحکم فى الحرکات اللاإراديت کتنظیم انقباض القلب واگرار 
(ج) مركز لتنسيق السیالات الحسیت التى تصل الى ! 
(د) بها مراکز الوظائف كالذاكرة والنطق والاحساس بالألم والإيصار 
وظيفت الجهاز العصیی الذاتی یت 
)1( به مركز حدوث الافعال الانعکاسین الحرکین 
)© يوجد بها مراكز لبعض الأفعال الانعكاسيت کالجوع والشبع والنوم 


لقث 3 ا خیم 


- كتنظم انقباض القلب وافراز الخد 
(ج) وظيفتت التحكم فى الحركات اللاإراديت كتنظيم انقياض القلب وافراز الغدد 
(م) يحفظ توازن الجسم بالتعاون مع الأذن الداخليت وعضلات الجسم 
(() الشكل البیانی يبين التغيرات الكهربيت فى 
الليفيّ العصبین عند وجود تنبيه عصبى ..اختر 


0 تستغرق العملييّ من بداین التنبین حتى العودة‎ )١ 
-20 للوضع الأصلى ........ملى ثانيت‎ 
a ۲ © ۲ 0 
۳ و ؛:‎ ۳ © 

۲) تركيز ايونات الصوديوم خارج الليفيّ العصبین عند الوضع A‏ ا ۳۳ 
)1( اصفر من © أكبر من 1 1 5 : | 
ج تساوی (د) لا توجد |جابن صحيحت Aion‏ کی 

)® الفعل النعکس لا یتطلب تدخل ین 
O‏ القشرة المخيت (ب) الجهاز العصبی الرکزی (ج) الحبل الشوکی (د) الغدد والعضلات 


تولد سيال عصبی جديد فی الغشاء بعد التشایکی پسبب........ 
00 انتقال ايوتات الصوديوم من الغشاء قبل التشابكى 
(ب) انتقال انزيم الكولين استريز من الغشاء قبل التشابكى 
(ج) اثارة الأستيل كولين لمستقبلات فى الغشاء بعد التشایکی 


(د) عدم وجود أيونات كالسيوم 
)© فى الجهاز العصبى الطرفیالستول عن تغليف المحاور بایان 
e aaa pte ©‏ 
خلانا “tad‏ 
(ج) آو ب معا ( خلایاهوان 


)© لا توجد اجاین صحیحت 


)@ الشامل 3 الاحیاء ررصف إلثانى SHU‏ 
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فرق الجهد بالمللی فولت 


- 
جه 


ا 0 say‏ والعد ae‏ ا 
)© أعضاء الإستجايج 
م lee‏ (د) لا ت 2 5 
58 تقبا( توجد لجاین صحیحت 
۷ فى استقطاب غشاء اللیقن العصييمٌ أیوتات سس 
8 ۳ (ب) البوتاسیوم ج الکلور (رد) الکالسیوم 
بونات البوتاسیوم ...--.... سرعة دخول أيوتات الصودیوم فى وقت الراحخ. 
,اكب رمن © أبطء من © تساوى 09لا توجد علاقة 


~~) 


)مد .رون تنبيه عصبى فان أيونات الصودیوم تتتقل داخل اللیفح ي سسس 


() الإتتشار (ب) التقل النشط ج الاسموزیت (د) جمیع Guu be‏ 
)نرق الجهد بين أيونات الكلور داخل وخارج الليفيّ العصییی فى وقت الراحی..س 

٠١ 0‏ مللى فولت )© -۰؟ مللى فولت 

۱۱۰۵ مللی فولت (د) لا توجد إجابت صحيحة 

(0) درس الشكل ثم اخدر ْ 5-89 


ال يمثل ate‏ ایوتات البوتاسیوم عن النقاذ للخارج . 
(0من +8۰ الى -۲۰ مللى قولت 

)١(ةطقنلا‎ © 

(م النقطة(7) 

١ )(‏ مللى ثاتیت 

أأستمر جهد القاعليح دة س 

0 مللى aa‏ )۱ مللى ثانية 

© مللى تانيج (2) ۰.۵ مللى ثاتیت 
(#)تتصل عضلات الأمعاء پالحیل الشوكى عن طريق الألياف SE‏ تقوم یالحرکت الدودية 

()الواردة (©) الصادرة (ج) نلختلطظت (2) الحسیخ 
[الخلايا انتى يتواجد يها جسم مرگزی سس 

()الخلايا الحسيج (ج) الخلايا الحركيت (ج) خلایا الغراء العصبى . (د) الخلايا الوصلت 


جهد الغشاء (مللى فولت) 
١ +‏ | ا a‏ 
8 ه 8 8 8 5 


اسم يطلق على الخلیی العصبية الحركيم ...سس 
()الخلیم الوار دة (ب)الخلین‌الصادرة (ج) الخلین الرابظی (5) وب معا 
لصف رز 
الثانى الئانوى الشامل فى الاحياء ®( 
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(©) تخرج من جسم الخليت العصبيت زوائد شجيرية قصيرة وعديدة م 
© لتقوم بدورها فى نقل المؤثرات عبر شق التشابك () لزيادة مساحنّ سطح الاستقبال 
(ج) لزيادة افرازالاستيل كولين والكولين استيريز (د) لزيادة جهد الفاعلین 
(©)يوجد علاقيّ بين حبيبات نسل وخلايا الغراء العصبى 111 
© لأن کلاهما وظيفته التغذيت 
(ب) وظيفت الاولی التغذيت اما الثاني فمن وظائفها التغدین 
(ج) كلاهما يعزل الخلايا العصبيتّ 
(د) كلاهما يعوض التالف من الخلايا العصبيت 
(8)ضرورة وجود فترة الجموح أثناء نقل السيال العصبى —— 
)1( لطرد كاف الشحنات الوجبت الى الخارج )©( لتقلیل جهد الفاعلیت 
(ج) لاستعادة جهد الراحت (د) لتصل الى الجهد +۰ 5 
(©)يحيط بالدماغ ثلاث آغشین يطلق عليها — 
الأغشيح السحائيت (ب) الأغشيت العصبیت الأغشيت الطلائيت 
)١)©(‏ العضدت التى بالشكل ليست عضدة جد 
Ante‏ © هيكلية STN‏ 
ج قلبین (د) كل من أ وج a‏ 
)العصب الذى ثؤثر عليها een‏ 
i]‏ سمیثاوی . (ج) ذاتی باراسمبثاوى 
(ج) مخی © شوکی 


(د) الأ غشیم العضلیز 


eal)‏ عدد من الأعصاب الشوكييّ تنشأ من امین 
)1( النطقن الصدريت )© Adlai!‏ القطنيت 
()جفاف الحلق عند تعرض الانسان للخطر وا 
© نقص افراز الغدد العرقیت 
(ج) تشاط العصب الحاثر 


۵ )2( تشاط العصت 
الشامل ۲ اا ب السمیتاوی 
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(ج) النطقن العنقین )3( المنطقت العجزيت 


9 زيادة افراز الغدد اللعابيت 


SHU sit) لنصف‎ 


E aa lala 
1۳ (are بظهر فص الجزيرة على قشرة المخ بسبب‎ © © 
الفص الجداری والصدغى (ج) الفص القفوی والجداری‎ )( 
دم معلا الفصین الصدغی والجبهی (د) الفصین الجداری والجبهی‎ 
الجهاز العصبى الذى لا يحيط به آغشین سحائیت ی‎ )©( 
الأعصاب الخیت (ب) الأعصاب الشوکین (ج) الأعصاب الطرفیت (د) جميع ما سبق‎ )( 
النخاع الشوکی اتمه‎ )©( 
— . مجوف من الداخل‎ )( 
۾ تحميه آغشین سحائین جديدة @ كل من اوج‎ 
)سای العصبى فى محو متفر ۰ میکرون سب محور فين مغلف بالیالین قطره‎ 
اکبر من (ب) أقل من‎ (1) 
(ج) تساوی )@¥ توجد إجابت صحیحت‎ 
. يعمل الجهاز العصبى ............ عمل جهاز الطوارئ‎ )©( 
(ب) السمبثاوی 2) الذاتى (د) الطرفى‎  یواثبمسارابلا‎ )( 
ضيق حدقة العين عند تعرضها لضوء ساطع فجأة خو‎ )©( 
بسبب العصب الحائر (ب) بسبب احد الأعصاب الباراسمیثاوی‎ )1( 


(ج) بسبب العصب السميثاوى (د) بسبب عصب ذاتى 


(©) وجود إنزيم كولين استرز فى منطقت التشابك العصبى يعمل على 


een 


)1( تحليل الأسيتيل كونين (ب) اعادة استقطاب الغشاء بعد التشابكى 
(ج) تلاشى جهد القاعلین )2( جميع ما سبق 

(©) عدم الإحساس بوخز دبوس إلا بعد ابتعاد اليد بزمن قصير. 5206 
oY (1)‏ المؤثر ضعيف (ب) عدد الألياف غير كافيه للتوصيل 
ج تصل للقشرة الخین بعد ذلك © الإصابت بمرض معين 


الشامل فى الاحياء ©_ 
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ادرس الشكل الآتى ثم اختر 

١)السبب‏ فى تغير جهد الغشاء بين (8) 9 (TD)‏ سس 
(1) تثبيط مضخات الصودیوم والبوتاسيوم 
(ب) حر کت ایونات الصودیوم للداخل باستخدام ATP‏ 
(ج) انتقال آیوتات البوتاسیوم للداخل 
(د) حركة أيونات الصودیوم نلداخل 

۲) السبب فی تغیر جهد الغشاء بين (((1 و(۴) ee‏ 

(1) حركة أيونات الصوديوم للخارج 

(ب) حرکت ایونات البوتاسیوم للداخل 

(ج) >> ne‏ ایونات الصودیوم للداخل 

(د) >> neo‏ ایونات البوتاسیوم للخارج 


حدوث حركيّ التوم فی بعض التباتات سيب .سس 


([) وجود الاوكسيئات (ب) وجود الانتفاخات 
(ج) فقد الاء وارتخاء الجدر الخلويت (د) جمیع ماسبق 
(@ وجود مضخات الصودیوم والبوتاسیوم فى غشاء الخليي العصييي سس 


® للمحافظيّ على الثبات النسبی بين أيونات الصوديوم والبوتاسیوم 
(ب) لتجعل عدد ايونات الصوديوم خارج Dall‏ أكبر من الداخل 
(ج) نتجعل تركيز ايونات البوتاسيوم داخل الليفيّ أكبر من الخارج 


(د) جميع ماسبق 
((6) تحدث الوقاة عند اصابيّ النخاع الستطیل .. تست 
([) تؤثر فى ضربات القلب (ب) يؤثر فى >> nS‏ الأوعييّ الدمویت 
© یوذر فى التتفس (د) جميع ماسبق 
® نكل عصب عند اتصاله بالحبل الشوكى جذرىن منفصل كان 250008 
)1( الجذر الظهرى به الياف حسیت (ب) الجذر البطنى به اعصاب مختلطت 
(ج) الجذر البطنى به الیاف حركيت (د) آ وج معا 
(0).....لا یمکنها نقل السیالات العصب 26 من الجهاز العصبی ال رکزی الى اعضاء الاستجایت . 
(1) الخلین العصبیم الحركيت (ب) الخلین العصبین الحسیت 
ج خلین شوان © ب وج معا 
® وجود خلایا الغراء العصبی ضمن النس‌کج العصبی يعمل على .. 
(0 العزل تغدیت 1 
@ التغدین ج التدعیم والتعویض (د) arom‏ ماسبق 
@D)_‏ الشامل فى الاحياء ' ننصف الثانى الثانوى 
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() زيادة فى الحجم )© زيادة فى العدد (ج) تناقص مستمر 
(@ التشابك العصيى بين الخلایا العصبین يعمل على تقل س.-.. 
0 يال العصبى باستمرار 


© ببدشارة من خلال تغیرات فیزیائین وڪميائيت 
© الاشارة من خلال تغيرات فیزیائین 
() بلاشارة من خلال تغيرات کمیائین 
(@) قدرة السيال العصبى على الانتقال خلال الشق التشابك بسبب nnn‏ 
0 مادة الأستيل كولين التى تفرز من الغشاء قبل التشابكى 
© وجود مستقبلات على الغشاء بعد التشابکی 
© وجود مضخات الكالسيوم om‏ 
arama)‏ ما سبق ol G‏ 
(©) زيادة المسافت فی شق التشابك ....ى gs?‏ 0م 
() زيادة سرع السيال العصبی ۲ 
(ب) نشاط انزيم الكولين استريز el‏ 
(ج) بطء تحفيز الغشاء بعد التشابكى 
(د) ارتداد الاشارة الكهربيت فى الاتجاه العاحس 
@ الساق سالب الانتحاء الأرضى وموجب الانتحاء الضوئی . n‏ ا أ" : 
() اختلاف تركيز الاوحسینات جهن المؤثر 
(ب) الزيادة فى الاوحسینات لها تأثیر عکسی على الساق 
(ج) انتاج هرمونات تختلف باختلاف نوع الانتحاء 
(د) استجابن LS‏ القمت النامیت وهی فى وضع افقی تختلف عنها وهی فى وضع رأسی 
() الحاور القلفت بالیالین أسرع فى توصیل السیالات العصبيت من نظیراتها غير الغلفن بسیب. پوس 
(1) آن الميالين مادة عازلت ۱ (ب) أن النقل فى عقد رانفیییر 
(ج) عدم حدوث اثارة فى الغشاء العصبی للمناطق العزولت 
(د) جمیع ما سبق 
® اسیال العصبی يمردائماً فى اتجاه واحد عبر منطقت التشابك العصبى سیو 
© لأن حویصلات التشايك قد تتواجد فى الزوائد الشجيريت 
(ج) قد تتواجد المستقبلات على الغشاء بعد التشایکی 
)@ يفرزالاستيل کولین من الخشاء قبل التشابكى ليؤثر فى الغشاء بعد التشابكى 
()جميع ماسبق 


للصف الثانی الثانوی الشامل فى الاحياء 9 
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eee :‏ ساس م مام weer‏ بنك اسزرج 
الفصل Loraine gee‏ 
أكثر الظواهر التی تعمل آثناء جهد الفاعلین سس 5 
E‏ 7 2 زبي 
)1 الانتشار © النفاذيت الاختیارین G)‏ الأسموزد ites‏ 
(©) يعتبر الفعل المنعكس وحدة النشاط الحصبى ااال 


© لأن معظم الأنشطت اليوميت لا تتطلب ادراك واعی 
© لأنها افعال لاتتطلب وجود الجهاز العصبى المركزى 
(ج) لأنها لا ترتبط بالجهاز الحرکی تماما 


G)‏ جمیع ما سبق 
(©) النخاع الشوكى هو الرکز الرئيسي للأفعال النعکسن. 2200 
© يسبب BAY agony‏ البیضناء (ب) بسبب التشابكات فى المادة الرمادین 
(ج) Sait!‏ البيضاء تعمل على توصيل السيالات للمخ (د)جميع ماسبق 
(©) فقد غشاء اللیفت العصبيت لاستقراره 2 بقعت معينة عند إثارة الغشاء عند هذه AaB)‏ بسیب e‏ 
© توقف مضخات الصودويوم والبوتاسیوم عن العمل © نشاط الممرات والقنوات لصالح ايونات الصوديوم 
(ج) وجود منبه مع بقاء الشحنات السالبن (د) جميع ماسبق 
(®@) خلاي ا ليس لديها القدرة على الانقسام أو التجدد ولا تعوض عندما يصيبها التلف تخس 
(1) الخلايا العصبین الحسيت (ب) الخلايا العصبيت الحرکین 
(ج) الخلایا العصبین الوصلت (د) جمیع ماسبق 
(©) مجموعت من الألياف العصبیت الطویلح مرتبطة معا Gd‏ طریق الخلایا الغرائیت الدعامیت ی 
([) الأعصاب المخيت (ب) الأعصاب الشوکیت (ج) العصاب الذاتيت (د) جمیع ماسبق 
® خلايا تنقل التنبيه من أعضاء الاستقبال للجهاز العصبى المركزى ننن 
© خلايا عصبین حسيت )© الياف عصبیی حركيت 
(ج) الياف عصبينّ مختلطت (د) ب وج معا 
(©) استجابت تلقائین فورين تحدث فجأة ی 
(1) القوس الانعكاسى (ب) الفعل النعکس 
(ج) الإجابّ على سؤال صعب 0006-6 
((©) الأعصاب سب تا أليافها العصبيت من النطقن العنقین والعجزيت . 
([) انشوکین )© السمبناوین (ج) الباراسمبتاویت () | وج معا 


(©) الفترة التى لا تستجيب فيها الخليتّ العصبی لأى مؤثر مهما كانت قوته 


© Soccer 


ازاليّ الاستقطان 3 = 
حبيبات 700 قن = 
عم داكي مم ومكثيرة العدد وتختفی وقت نشاط الخلية العصبيح. 
النشا 
ج البروتين (د) الدهون 
22 الشامل J‏ الاحیاء ررصف الثانى ررثانوگا 


— ا‎ 
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ie‏ اس ی ےد 
silane 5 ۱‏ المادة الرماديت 
| ۵ زیواس الإنعكاسيت © الجهاز العصبی الطر 2 
ad‏ بوبات تتحکم فى حركة الايونات O28‏ على جاتبی غشاءالحاورالعصبیح فى وقت الراحة: 
١ج‏ مضخات الصودیوم )© مضخات البوتاسیوم 
6 مضخات الکالسیوم رد) آ وب معا 
| ل رترةالتى فيها تبذل الخنية NAN‏ لاقیام بعملیم النقل النشط ليستعيد الغشاء الخلوى خواصه الفسیولوجیت 
() فتر 5 ازالت الاستقطاب © فترة الجموح 
فترة الاستقطاب (د) جميع ما سبق 
رمون الأدرينالين یفرز من نخاع الغدة الکظریی تحت تأثير الجهاز السمبثاوى ن 
() من المنطقة الظهريت () من النطقت القطنین 
G)‏ من النطقت الجذع دماغيت (د) العجزيت 
)@ منطقن......... محصورة بين الغشاء قبل التشایکی والغشاء بعد التشایکی . 
(1) عقد رانفییر (ب) التشايك العصبى شق التشايك © الأزرار 


_ (® م الشامل فى الاحياء‎ i 
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—_ چ 3 ois:‏ (الأزوار ) فى التفرعات الهائین 
0 53 ات فيرة توجد داخل الانتفاخات (الأزرار) فى التفر للمحورالعصبى . 


© حبست تسن (ب) حويصلات التشابك 
0 ب 


و[ ۲ ) قانون الكل او لاشئ الذى تخضع السب 


©) إثارة العصب (ب) انقباض العضلات © اقراز الغدد )© كل من اء ي 


9 ۳ ) الشكل القابل يبين تركيب العصب س‌اختر 
)١ | <<‏ تركيب تضرزه خلایا شوان 

(© )۲( YQ O@ 
التراكيب الآتيه من اشكال الحمايت والتدعيم ماعدا س‎ ) 


QO aS) © MO@ 


حلقي الوصل بين الخلايا الحسين والحركيي ..ب... 
(1) الخلايا البینین (ب) الأعصاب lata‏ 

© خلايا الربط ©+ 
0 


8۶ ه ) قدرة الإنسان على الشعور بالمؤثرات الخارجيت والداخلین PALES‏ والاستجاین لها .سس 


© الإدراك (ب) الإحساس 


2 ۳ ) مناطق على محور الخلیت العصبيج غير مغلفت بالميالين - سيت 
)1( الزوائد الشجيريت (ب) عقد رانفيير 


© الغلاف بعد التشابکی © الغلاف قبل التشابکی 


= ate! 


1 اتصال التفرعات الشجيريت مع التفرعات النهائین لخليتين عصبيتين متجاورتين . 
0 عقد رانفيير (ب) الأزرار (ج) شق التشا (© التشابك العصبى 


سر الشامل فى الاحياء 


ی الثانى إلثانوك 


Scanned with CamScanner 


tC‏ مواد كيميائيي تفرز من القمم النامييّ للنباتات ولها دور 
0 الآجار © الأوكسينات 


اممو وو ووو و 


acne 


6 خلايا الغراء العصبى 


)1( الخلايا العصبین الرابطن 
© خلايا شوان 


............)١‏ عصب لا إرادى 


المخ 
Me MO ۰ 0‏ هزم j‏ 
؟) عصب إرادى ن ۳ 5 
210 (© (۳) © (۲) © (۱) ا | يدر 
۳)........ تزداد اتساعا عند الشعور بالخوف i 7 : ae‏ 
YQ OO )@ )( O‏ ها 


6 ۱۲ ) موجات من ازالت الا 
(1) السیال العصبی )© جهد الفاعليت 
© فرق الجهد التأثیری 


الحالن التى تنشأ فى غشاء الليفيّ العصبین عندما یکون خارجه موجب الشحن/ وداخله سالب الشحنت 
© الاستقطاب © اعادة الاستقطاب (ج) جهد الراحت (د) ا.جمعا 


........ خلایا عصبية تنقل السیالات العصبييّ من الجهاز العصبی الرکزی الى اعضاء الاستجابت . 
© خلایا موصلة (ج) LS‏ رابطت @ خلایا حسین () خلایا حرڪيت 


.......... الچهد الناشی عن التوزیع غير التکافی للأيونات داخل وخارج الخلييّ العصبييّ وقت الراحن , 


al 0‏ (ب) جهد الاستقطاب 
9 


(د) جمیع Le‏ سبق 


الصف الثانی الثانوی 
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الشامل فى الاحياء @__ 


-———— = 


© الأعصاب الشوکیم 


0 الألياف النخاعيت 
0 الأعصاب الذاتيت 


® الأعصاب المخيب 


(1) السيال العصبى 
(ج فرق الجهد التأثيرى 


على غشاء اللیفت العصبیت بسبب التوزيع غير المتكافئ للأيونات داخل وخارج ال an Thane‏ 
© فرق الجهد التأثيرى (د) جمیع ماسبق 


حالن Lacs‏ 
0 الاستقطاب (ب) جهد الراحت 


تعرض بادرة نبات لمصدر ضوئی جانبى مفصولت منها القمي النامیی ............ 
(01) يحدث الانتحاء وتتجه ساق النبات الى الضوء 

(ب) لا يحدث الانتحاء لعدم تكون الاوكسينات 

5 تنمو ساق التبات ولکن بمعدل أقل 


(د) كل من ب اج 


® الانتحاء الضوئی © الانتحاء الائی 
ج الانتحاء الأرضى 


ف مجموعت من الحزم العصبین محاطة بغلاف من النسيج الضام وائزود بالأوعيت الدمويت. 
() العصب (ب) الألياف العصبین 
(د) الأعصاب الذاتيت فقط 


(ج) الأغشييّ السحائیت 


و (ry‏ الحالت التى تنشأ فى الخليت العصبيتّ اثناء حدوث منبه لها تو 
© حالت‌الإثارة )© حالم التنبيت (ج ازالت الاستقطاب 


(د) جميع ماسبق 


531 الفترة ۰.۰۰۱ الى ۱.۰۰۳ تعنی بالنسبة للخلین العصبیت‎ an 

© الفترة التى يستعد فيها غشاء الخلیت العصبيت خواصه الفسيولوجيت . 
(ب) فترة الجموح 
ج فترة الامتناع 
١‏ جمیع ما 


OE‏ الشامل فى الاحیاء ررصف ادئانی الثانوگ 
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لن بتولد سیال عصبی إلا إذا sese:‏ 


ils ©‏ العصبيت متخصصة فى استقبال هذا المؤخر 


ماسيق 


تختلف الزوائد الشجيريي عن النهايات العصبین بعدم وجود ..... 
(0) مضخات الصوديوم والبوتاسيوم (ب) مستقبلات 


)١‏ التغيرات فى السيتوبلازم ۲)التغیرات فى الغشاء ‏ ۳) التغیرات فى الغلاف 
(۱)و(۲) و(۳)) (۲) و(۱) و(۳) © (۲)و(۲) و(۱) © (۲)و(۳) و(۱) 


© المادة الرمادینَ 


() غشاء رقيق داخلى (ب) غشاء رقيق خارجى 


مجموعن من الطلاب بعمل تجربيّ عن ذهو بدو ر حبوب الذرة. وتم تثبيت البادرات على قطعة من 


الورق القوی بزوايا مختلف باستخدام دبابيس كما فى الشكل )١(‏ وبعد ۷۲ ساعت تمت ملاحظت نمو 
بذور الذرة كما فى الشكل (۲) واستنتج الطلاب أن وضع بذور الذرة ليس له تأثير مباشر على نموها 


بناء على ما استنتجه الطلاب , لماذا يعد استنتاجهم مقيولا ..ب.......... 
)1( الجذور والسيقان بنفس الطول (ج) أن انبات جميع بذور الذرة فى نفس الوقت 
(ج) أن البذور موضوعن فى بيئت يتم التحكم فيها 


_ 609  ءايحالا فى‎ pus 
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و ۲۰:۱ ) اختر الاجابة الصحيحة :- 
© زيادة تركيز الأوكسينات فى احد جانبى ساق النبات عن الجانب الاخر ee‏ 
)1( انتحاء الساق جهت المؤثر (ب) انتحاء ساق النبات بعيدا عن المؤثر 
ج لا یحدث تغییر (د) | او ب 
غلاف الميالين يحيط بمحور Auton!‏ العصبیم 2 
© بالکامل (ب) على مسافات فاصلت ج عازل (د) ب ج 
© قوة المؤثر. 558 
(1) تزيد من قوة الاستجابت (ب) لها دور فى حدوث التنبین 
© لن تزید من قوة الاستجابن © بج معا 
............ تمد الخلایا العصبيت مباشرة بالواد اللازمت تکوین حبیبات نسل . 
© خلايا الخراء العصبی 
(د) الخلايا العصبيت الرابطن 


)1( الشعيرات الدمويت 
(ج) خلايا شوان 
.......... أحد اجزاء المخ يقوم بتنظيم العديد من الأفعال الإنعكاسيت. 


(1) الدماغ التوسط (ب) تحت المهاد 
(ج النخاع المستطيل | © المخيخ 
(@ الرسادة التى تنقلها الأعصاب من أعضاء الحس إلى الجهاز العصبى الرگزی سبيو r‏ 
(1) السیال العصبی )© جهد الفاعلین 
(ج) تغیرات کهروحکیمیائین (د) جمیع ماسبق 
خلایا ................. لیس لها علاقت بتغذيت الخلايا العصبین . 
© اميانين (ب) حبیبات نسل ج LAS‏ شوان (د) جمیع ماسبق 
أحد أجزاء المخ به مراكز تتحكم فى الأفعال الانعکاسین aioe‏ 
(1) الدماغ الأوسط تحت المهاد 
© الهاد ۱ (د) النخاع المستطيل 
مسسس یه مراکز الجوع والشبع والعطش وتتظیم درجت حرارة الجسم ومراکرز النوم ٠‏ 
© الخ الخلفي (ب) الخ الأوسط 


© الخ الأمامي )© الحبل الشوکي 


62 الشامل فى الاحياء amis‏ رر ںی الثانوک 
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asta‏ اختبارات 5 222 ت ا ت نے 
(ه) الهاد مركز مهم لتنسيق السيالات العصبین الخاصت  r.‏ ملسست / 
5) رؤيت الطعام ©) تذوق الطعام roe ٠‏ 
(ج) تناول الطعام © جميع ما سبق 
ا ~ شيكن من الأعصاب تنتشر فى اجزاء الجسم نتربطها بالجهاز العصبی الرگزی . 
() الأعصاب الطرفيت © الأعصاب الذاتيت 
(ج) الأعصاب الختلطن © جميع ماسبق 
...............جهاز ينظم النشاطات الختلفت التى لا تقع نحت إرادة الإنسان مثل انقباض القلب . 
)9( العصبی الرکزی (ج) الذاتى ۱ 
© الطرفى © جميع :.ا سبق 
< © خلايا ............على محور الخلین العصبيت تعمل على تكوين الغمد النخاعى . 
1 © شوان (ب) غراء عصبى ' @ الأم الحنون © الأم الجافیت 
5 0 .............جِرْء المخ الذى يرتبط بعلاج السمنی وزيادة الوزن أو العکس. 
)+ تحت الهاد (ب) الهاد (ج الدماغ التوسط رد) النخاع المستطيل 
اتزیم ۰ يحلل هرمون 
() الأستيل كولين G)‏ الکولین استیریز 
©) الأدرينالين (د) الليبيز 


مواد كيميائيتّ تكونها القمم الناميت ومن آشهرها أندول حمض الخليك سس 
© الأستيل كولين (ب) الأوكسينات (ج) الكولين استيريز ١‏ (23) لا توجداجابته 


تعرض جذر نبات لصدر ضوئى جانبی satiate‏ 
© اذا كان فى وضع افقی لا يتأثر (ب) اذا كان فى وضع رأسى ينتحى جهن الضوء 
)© ينمو رأسيا لأسفل لوجود الرطوبت )@ ينمو بعيدا عن الضوء إذا كان 2 وضع افقي 
()) تنكمش اوراق LS‏ المستحكة عند لسها بسيب mmm‏ ۱ 
)1( نقص افراز الاوكسينات (ب) وجود انتفاخات تعمل کمفاصل 
(ج) تسرب الاء الى منطقت التأثیر (د) فقد التبات للماء عن طریق النتح 
)®( الشكل يمثل ليفه عصبیت و حالتها الكهربيتة sai‏ 
اسم التركيب ,7 سيدق 
)1( مضحات الكالسيوم 


(ب) مضخات الصوديوم 
(ج) مضخات البوتاسیوم 
)3( مضخات الصودیوم والبوتاسیوم 


الصف الثانی الثانوى 
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® 


نماذج اختبارات شاملة 


يتوقف التركيب 2 عن العمل ٣‏ 
0) فرق الجهد -۷۰ ملى فولت 


Ol. 
ها‎ ' ١ ١١+دهجلا فرق‎ © 


(ج) إعادة الإستقطاب 


© الأعصاب السمبثاوین 


تا نوو 
ay‏ 5 للخليت العصبیت الوصلت والحرکیم مه 
© -۱۰ مللی فولت G)‏ -۷۰ فولت 
@ -۷۰ مللى فولت )@ +۰؟ مللى فولت 
يقسم الجهاز العصبی الطرفی إلى کل ما يأتي ماعد- مسبت 


© المخ والحبل الشوكي )© الأعصاب الخیت والشوكينّ فقط 
الخ والحب 7 ۱ 
ج الأعصاب الذاتيت والخیم والشوکیت (د) جمیح ماسبق 


® توجد الأيونات السالبن علی.............. لغشاء الليفيّ العصبیم ٠‏ 


(1) السطح العلوی فقط )© السطح الخارجى فقط 
© السطح الداخلی والخارجی )© صورة ایونات الکلور فقط ۹ 
بت فقاضل السیالات العصبيت اسرع من نظیراتها غير الغلفت عند ثبات نصف القطر 


: الحاور الغلفن.... 
)© بالميالين 


© بالميلانين 
2 أءب معا 
الجهاز العصبى المركزى ليس له علاقيّ مباشرة بيه 
(©) حالات الطوارئ @ المخ والنخاع الشوکی 
(ج) الابتکار والابداع © اوج معا 
الجهاز العصبی السمبثاوی EEE:‏ 
(I)‏ یتکون من الأعصاب الخین والأعصاب الشوکین 
)© تؤثر سلبياً علي عملین الهضم 
(ج) تنشأ أليافه العصبيجّ من جنع الدماغ والنطقت العجزييّ من النخاع الشوكى 
© عبارة عن ۳۳ زوج من الأعصاب الشوکیت 
بعض الأعصاب المختلطي............. 
0© أعصاب شوكيت (ب) اعصاب م زج 
© اعصاب ذاتیت 0 أ ج معا 
الشامل فى الاحياء 


(د) لا توجد إجابت صحيحة 


للصف الثانى الثانوک 
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ee 
قنكلا انا نم ی معاد بوي عن‎ te nt ی ی‎ a 
اواو يواح‎ = eo 
“aun. 


09 ون من للع وااشخاع الشوكى 

(ج) يؤثر إيجابياً 2 هضم الدهون 

5 تنشا الیافه العصبييّ من جذع الدماغ والنطقة انقطنيت من النخاع الشوکی 

(0) عبارة عن ۳۳ زوج من الأعصاب الشوكيت 

جك ور جیا ایی بال ھا 57 
() نقص الإفراز )© انقباض العضلات 
چ saya‏ ۵ ک‌من‌ب.ج 


العف الثانى الثانوی الشامل فى الاحياء @__ 
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نماذج اختبارات شاملة 


-: Gan ل اختر الاجابة اله‎ as 
تختلف مضخات الكالسيوم عن مضخات الصوديوم فى كل مما يأتى ماعدا‎ 0 
فى الوقع (ب) الوظیفن (ج) وظیفتها العامت © وظیفتها الخاصد‎ 0( 


و و موم وود 


)@ اصلاحك لجهاز كهربى يتطلب عمل ............ من المخ 
© الفص الجداری (ب) الفص القفوى 
(ج) الفص الصدغی (د) جمیع ماسبق 
© تختلف الأعصاب الخیت عن الأعصاب الشوكيت فى كل مما يأتى ماعدا ~~ 
(1) نوع الخلايا (ب) عمل الخلایا 
(ج) موقع الخلایا (د) أءب معا 
© يختلف الجذر الظهري عن الجذر البطني للعصب الشوكى فى 20 
)1( وجود جسم الخليت )© وجود المحاور 
(ج) عدم وجود اعصاب ذاتيت زد) أءج معا 
)© تتفق الادة الرماديت والادة البيضاء فى en‏ 
() التركيب (ب) تواجدها فى النخاع الشوكى فقط 
(ج) تواجدها فى الأعصاب (د) لا توجد اجابج صحیحت 
© سرعن السیال العصبی فى الألياف العصبيي النخاعین ممم لیاف العصبین الرفيعت. 
() اكبر من © اقل من 
ا ۱ © لا توجد اجابت صحیحت 
© يختلف القوس الانعكاسى الإرادى عن القوس الانعكاسى اللاإرادى فى ینا 
)1( موقع تنظيمه (ج) مكان التنفين 
(ج) ne paw‏ السیال G)‏ هت 


© و ظیضن المخيخ س 
() التحكم فى الحركات اللاإراديت كننظيم انقباض القلب وافراز الغدد 
© مركز لننسيق السيالات الحسية التى تصل الى القشرة المخيت 
© بها مراكز الوظائف كالذاكرة والنطق والاحساس بالألم والابصار 

(د) يحفظ توازن الجسم بالتعاون 


مع الأذن الداخلييّ وعضلات الجسم 


GA)‏ الشامل فى الاحياء sul aay‏ الثانوگ 
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Meu.‏ ةا 
Pi @‏ ۹ الجسم بالتعاون مع الأذن الداخليت وعضلات الجسم 
0 .سل الیها معظم السيالات من lan‏ الهاد 
مركز لتنسيق السيالات الحسيت التى تصل الى القشرة المخيت 
(۵) بها مراحکزالعملیات العقلین العليا 


58 تقاط الاتصال بين االأعصاب الذاتین السمبناوین والأحشاء الداخلیت 
تفر — اج : ۲ 
0 2 باستبل کون )© النور أدرينالين 
9 ی الخلا (© أ» ب معا 


_...... دور فى تلاشي جهد الفاعلین 

"amg wap‏ سید ونج 

يمل النعکس يتم على مساو جتن 

AG J ae 2 x ,‏ 0 عل 

0 یدبک ...ان( 

© الحهاز العصبى الطرفى 1 ۱ ته ١‏ 5 ۱ ) ( ۱ 1 یی 

© الجهاز العصبی الدانی ۱۱ ۱ 3 1 5 ¢ 
() ان ڪان التركيب (A)‏ يئل الحبل الشوكى فان التركيب ]یل 20001111 

0 الأم الحنون )© فقرات العمود الفقرى 
السیج (۳) من الأنسجت اق 

)1( الضامت (ب) الطلائین 

(ج) الغضروفین 


مه = ی عه 


الشکل لتفاعل یحدث فى منطقت شق التشابك ....اختر 


0 الکولین استیریز (ب) الأستيل کولین 
© الأدرينالين @ النوادرينالين 


العف الثانى الثانوى الشامل ف الاحياء @_ 
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__ نماذج اختبارات شاملع 

يحتمل أن تكون المادة د 
() حمض خليك 
© ادرينالين 


(@ تتجه المادة (13) من EE‏ 


© الغشاء بعد التشابكى لترتبط بمستقبلات علي أغشاء قبل التشابكي 

(ج) مستقبلات الغشاء بعد التشابكى إلي الغشاء قبل التشابكي 

© إنفجار حويصلات الغشاء بعد التشابكى 

tgs ©)‏ سيال عصيى جديد فى الغشاء بعد التشابكى 
<١‏ الشکل القابل يمثل قطاع فى حزمت عصبیی 


۰ (د) نورادرينالين 


(@) التركيب الذى يمثل نسيج ضام sei‏ 
O‏ )۲( © )۳( 
© (۱) © (۲) و(۱) 

(©) التركيب الذى يمثل نواة الخلیت العصبيت ieee‏ 
OO (O‏ 


© (۲) (د) لاتوجد اجاب صحيحت 


التركيب الذى يمثل افراز خلايا شوان م 
© (۲) و(۱) © (۳) 
© (۱) © (۲) 


SERE الحالب‎ 


© تركيب يحمل البول من الکلیت الى المثانت © المكون الرئيسى للجهاز البولى 

© يمر من خلاله pull‏ من الأورطى للكليت (3) تركيب يغادر المثانة محملا بالبول 
الشكل يمثل قطاع فى جلد .....اختر 

...... تركيب مسئول عن الاحساس باللمس 


© () © (۲) 
© (۱) ®)"( 
التركيب ...... يوجد به خلايا تعطى الجلد لونه 
© (ب) © (ج) 
© )( © (۱) 
(@ التركيب ..... يساهم فى تنظيم درجت حرارة الجسم 
MO‏ © ) 


© (۱) © (۲) 
oe ©‏ ا للصف الثانى الثانوگ 
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/ روج اختباات ماهلا وس شابوا 

| إختفاء الغدة الدهنية الحیطن بعنق کل شعرة عند graph‏ 

| )1( يجعل الشعر ناعم © يسهل خروج الشعر 

۱ ©) يسرع من تقصفها © ned‏ 

۱ چ بعد خروج كل الرشيح الناتج من البلازما بعد مروره على محفظن بومان .-..... 

| ©) ينتقل الى قناة مجرى البول © يعاد امتصاص آغلب كميته 

| ©) ينتقل الى المثانة )@ يصل اغلب كميته للقناة الجامعة 

۱ (ج) النسبت بين كمية البول للمنحنى (B)‏ الى كمي البول ‏ ۳7 MSP‏ 

| للمنحنى (A)‏ بعد ساعتین شش ۱ 7/5 3 

i YQ ۰© 
3 


۱,6 ۵ re 

(چ) يمكن تلخيص النتائج فى 520 
(1) زيادة تركيز الحلول تتناسب طرديا مع کمین البول 
© الماء النقى يعاد امتصاصه بكميات كبيرة فى أنابيب النفرون 
(ج) كمي البول تتناسب عكسيا مع درجت تركيز المحلول 
(د) اقل كمي بول يتم الحصول عليها من الماء النقى 


و رم 


۱ (@ عند حدوث خلل فى العضلت العاصرة للمثانت البولین ی 
| © عدم القدرة على التبول )© عدم الاحتفاظ بالبول لفترة طویلت 
٠‏ ©) لا تعمل الكليتان بكفاءة © لا داعی لاستعمال مرتبت يونج 
| كل السيالات العصبين الآتيسّ تصل للقشرة الخین ماهدا ........... 
© تنوق اللحوم © شم العطور 
© رؤيت الأشجار © لا توجد اجابن صحيحت 


للصف الثانى الثانوى الشامل فى الاحياء @_ 
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اختر الإجابة الصحيحة :- 


تنتجها الطيور والزواحف فى عملي الاخراج 


...........الفضلات النیتروجینين التى 
(ج) حمض اليوريك 9 حمض البولیك 


© الیوریا G)‏ النشادر 

© يلاحظ عند ترشیح الدم فى محفظت بومان بالتفاذیت ال ختیاریی 
)1( صعوبن مرور الجلوکوز (ب) قد يتم مرور بعض جزيئات البروتين 
(ج) لا تمر الأملاح لاحتیاج الجسم لها (د) تستعاد كرات الدم الحمراء 

© استبدال سائل التنقیت الستخدم فى جهاز الکلی الصناعی بماء نقی 
© يفقد المريض كميات كبيرة من الأملاح .© تزداد Aree‏ الماء فى دم الریض 
)© تزداد رغبت الریض بالتبول > 0 جمیع ماسبق 

اذا تلفت فى الانسان احدی کلیتاه سس 

)1( یصاب بالفشل الکلوی 

@ یلزمه زراعت کلین اخری 


ووعوم ووو و موه 


(ب) تضمر الکلیتان 


وظیفن الوحدة ( ۲) سب 
Anais‏ الدم من الفضللات 
ASLO! ©‏ بعض الواد Ate Mall‏ 
(ج) مضخت لسحب الدم 
(د) لا توجد اجابت صحيحت 


atest‏ © وظیفت الوحدة (۱) مسي 


كتيج اندم من الیوریا )© ازاليّ الفقاعات الهوائيت 
۱ © سيول الدم (د) رفع درجت حرارة الدم 
es‏ © يعود الدم بعد تنقیته الى مس 
1 (0 الشريان (ب) الوريد ©) الشعيرات الدمویت (د) الأوعيت اللیمفاویم 
1 © یختلف السائل (۲) عن السائل )©( ........ - 
O‏ بوجود نركيز أعلى من اليوريا © وجود كمي أعلى من الأكسجين 


عد ١‏ : 
9 م وجود قضلات يضيب (© وجود حمین أعلى من ثانى اكسيد الكربود 


لصف ادثانی الثانوف 
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- 
ع 


بنترحات hes‏ الحهاز بكفاءة ......... 
0 م شاف وحدة ة تلهیبارین لضمان سيولي الدم (ب) نظام حرارى يعمل على تدفئيّ pull‏ 
0 چ بین علی تاف مواد مدیم ا 
و ج الجلد الداخلية عن ian‏ ليؤدى الى ....... 


mre >‏ بس سب 
حد النفرونات فى الكائنات التاليي ماعدا erccseccescoeece‏ 
Oe‏ نحل العسل ٠‏ ) الحیتان © التماسيح )© الثعالب 
® ان ولد" oes sesa‏ 
; 0 تركيب يحمل البول من الكليمّ الى الحالب © تركيب يتمدد ليستوعب البول 
© ایکون الرئیسی للجهاز البولی 0 تركيب يغادر المثاني محملا بالبول 
الكلين اليمنى 5 emma TE‏ 
0) تركيب یفادر الثانت محملا بالبول © تركيب يتمدد ليستوعب البول 
© مکون رئیسی للجهاز ٠ Aol‏ (د) ترکیب د يحمل البول من لا الى BLE‏ مجری البول 


الشکل يوضح تركيب الکلین ....اخدر 
كريد ظیفیت لعمل ISH‏ توجد فى التركيب EEE‏ 


(Y) 9 

۳ 7 (0۱ 
(©) التركيب .... 55 يعمل على التخلص من البول الى خارج الجسم 

HQ MO 

2ه 0 YQ‏ 
© التركيب .......... لوقه آحمر داكن من الخارج ۱ 

)١( ©( )۲( © (°) © (*)@‏ 
)@ لا تختلف کلین الفقاریات الدنیا والفقاریات الراقین فى ود 

)1( الشکل (ب) وحدة الترکیب 

ج الواد التی يتم التخلص منها (د) الوقع 
() عند عمل الوشم يتم حقن الأحبار فى طبقة ود 

() الأدمت (ج) البشرة ۱ (ج) الدهون (د). خلايا الشعر 
عندما یکون الجو حاراً للخايت يزداد معدل العرق OY‏ خلایا الشعیرات الد موی بالجلد.... . 

(0 تع © تضيق تنقبض ans‏ 


لعف الثانى راز وی الشامل ف ۳ ®( __ 
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نماذج اختباران شام 7۶ 


EO EE E E es 
- - سس هه‎ 
- 
- 
ات ته‎ ee ae 
حت هه من الله ه-‎ ee ww ew oe -_ > 
- ع م سد بت‎ 7 


عملیتی و الامتصاص والافراز لتكوين البول سس" 
Sale‏ الامتصاص وام 
١‏ . 0 ت النفرون ۲)عملیات متضادة ۳)لاتحدث فى PH‏ العادی للدم 
موی ramets‏ 
noire‏ 
چم (۲) و(۲) صحيحتان 
إختفاء الشعد ات الدمويت الموجودة حول أنبوبت النفر ون سه ۱ ۱ 
0 عدم حدوث عملین الترشيح © عدم رجوع الدم للشرايين 
© امتصاص الأملاح فقط (د) لا توجد اجابن صحیحم 


© (۱) و (۲) و(۲) صحیحت 


ect 


ای من المكونات الآتيت يعاد امتصاصها بالكامل من الرشيح قبل أن تصبح بولا سس 
(0 اليوريا وحمض اليوريك (ب) البروتين والاملاح 
(ج) الجلوکوز والأحماض الأمينيت 0 الأحماض الأمينييّ والأملاح 


تعرض الرسومات البیانین الآتيت العلاقن بين معدل الأيض ودرجن 
حرارة الجسم الداخلین عند درجات حرارة مختلفت فى البیشن 
الحیطّ . منطقيّ التعادل الحراری هی الدی الحراری الذى یکون 
فيه معدل الأيض اقل ما یمکن ویکون مستقلا عن حرارة البيئت , 
أقصى حد لنطق/ التعادل الحراری یکون عند اقصی درجت حرارة 
حرجت واعلی من ذلك يبدأ الحیوان فى العرق أو اللهث لزيادة 

معدل الأيض وعند الدرجة الدنیا من منطقت التعادل الحراری 4 0 , 2% 10 


(0) درجة حرارة البيئة 
يزيد الأيض لتعویض انخفاض حرارة البیشن الحیطن . 1 
و 2 
منطقن التعادل الحراری سه 1 
© من ۰-۲۰ (©) من ۲-۲۵ 
ar ERO ۳۳ ۰ ۳-۷‏ 
ed 5 © 5 ©‏ درجة حرارة البينة 
® عند ای درجت يفقد الحيوان السيطرة على الاحتفاظ بمعدل ایض ثابت tan‏ 
() اقل من الصفر وأعلى من ۳۳ )© أعلى من ° وأقل من ۲۰ 
© اعلی من TY‏ واقل من صفر )@ آقل من VY‏ واعلی من الصضر 
)© جزء الجهازالعصبى المسئول عن تلك العملیت وھ 
)1( الفص الجبهى من المخ (ب) النخاع المستطيل 
{ ۳ . 7 
ج المخيخ (د) تحت المهاد 
© یزداد معدل النتح فى “ne‏ 
الأما all,‏ .= 
۱ 0 الأماكن الفتوحت (ب) الأماكن المغلقت 


© الأماکن مرتفعت الرطویح 


® الشامل فى الاحیاء 


Scanned with CamScanner 


يختلف النفرون عن الغدة ek pall‏ فى 
چ) اخراج معدل ثابت من الاء الزائد عن حاجن الجسم 
(ج حدوث عملیت اعادة الامتصاص الاختيارى 


ج) امكانيت تلطيف درجة حرارة الجسم 
الشكل التالی يوضح تركيب القوس الانعکاسی وحدوث 
الفعل الم كس من خلاله ...... 


لعف الثانى الثانوى الشامل فى الاحیاء ۰ 69 _ 


Scanned with CamScanner 


نماذج اختبار ات Alou‏ 


~~~ we ow ee 
تست بت من‎ =~ 
~~~ 
= =~ > 
ت انه ست ت‎ @a awa 
- نس هد نس د هت ه‎ © 
ع ع امد عه‎ = 
ew we me 


2 اختر الإجابة الصحيحة - 
@ يختلف القرن البطني عن القرن الظهري 4 صل مما يأتي ماعدا 
(1) يخرج منه ليف عصبي حسي (ج) توجد به جسم الخلية الحسین 
(ج) یخرج منه لیف عصبي صادر (د) کلاهما جزء من المادة الرمادین 
© يزداد تأثير الجهاز العصبى الذاتى الباراسمبثاوى اثناء تناول الطعام لتأثيره ايجابيا على.. 0 
(ج) الحركت الدوديت للأمعاء 


Seca 


)1( عملین الهضم والامتصاص 
© توارد الدم لانبساط الأوعيت الدمویت (د) جمیع ماسبق 


)@ جزء التفرون الکون من آنبوین دقيقة بشکل انتفاخ مزدوج الجدار تتفرع داخله شعیرات دموین كثيف 


یعرف ب . 
(1) الجمع أو 1 و (ب) محفظة بومان 
ج خنین هنل (د) AAI» yt‏ القریبت 


الجدول التالی یوضح ترکیز بعض الکونات الكيميائيت بکل من بلازما الدم والرشیح الکلوی والبول 
(جرام /۱۰۰سم۲ ) لشخص سلیم لا یعاتی أى مرض اطلع عليه ثم اختر الاجابن الناسبن 


| بروتين | ال 


W953 


)@ ای مما یأی لا يمكن استنتاجه من النتائج الموجودة بالجدول : 
Aree (1)‏ الأحماض الأمينيت فى بلازما الدم أقل من كميت البروتين 
(ب) الأملاح من المكونات الأكثر تركيزا فى البول 
© حمض البوليك هو Jal‏ الفضلات الأيضيت فى البول 

© أملاح البوتاسيوم أكثر الأملاح تركيزا فى البول 


© الشامل فى الاحياء رنصف إنثانى SHUI‏ 


Scanned with CamScanner 


۴ شاملة و ی ا ی ی ی یز‎ Huy, c 
ای من ادتالی يتعارض مع نتائج الجدول‎ 


یو فى البول 
© لا يعاد امتصاص الجلوكوز من الرشيح 

جزيئات وطن الو يني یی 
() نسبة نبت الأحماض الأمينيت فى الدم أقل من الجلوكوز ين 


ای من ا الآتينّ تعبر عن حالي شتاء ليلا ونهارا ... 
حالة (س) 


© (س) © (ص) 
الشکل يبين جهاز ASH‏ الصناعی 
@ يشير رقم (۱) الی n‏ 
)1( دم وریدی خالى من الفضلات 
© دم شريانى به املاح زائدة ` | 
© دم وريدى به يوريا ‏ .. (د) دم شريانى به يوريا 


© انتقال الفضلات عبر الغشاء شبه النفن بسبب .....:... 
© النفاذيت (ب) النقل النشط (ج) الانتشار الغشائى )3( جميع ماسبق 
الجدول التالی یوضح عملي اعادة الامتصاص التی تحدث سب الكليت” 


لکمین المرشحيٌ | الكمين الخر. النسي الئوین 
cain‏ فى الكلييّ يوميا الکلیم وميا | للمواد الستعادة 
a a TS‏ له 
e | e‏ 
(©) بناء على التقديرات الموضحة فى الجدول , ما كمي اليوريا التى اعيد امتصاصها فى الكليت 
© ٩.جرام/دقيقت‏ (ب) ۲۲,۶ جرام/يوم 
© 51,6 جرام /یوم (د) ٩۰‏ جرام/یوم 


= 
@®) tes الشامل‎ 


Scanned with CamScanner 


waves 


الفرق فى النتائج للجلوكوز والبروتين لانسبت المئويت للمواد الستعادة بسبب 
)( کل من الجلوكوز والبروتين تم ترشیحم 

(ج) البروتين تم ترشيحت بينما الجلوكوز لم يتم ترشيحم 

(ج) الجلوكوزتم ترشیحت والبروتين لم يتم ترشیحم/ 

(د) كل من الجلوکوز والبرروتين لم يتم ترشیحی 


...........الفضلات النيتروجينيت التى تنتجها الأسماك فى عملین الاخراج 
© اليوريا (ج) النشادر (ج) حمض اليوريك (د) حمض البولین 
dad» ®)‏ وجود خنيت هنل فى الکائنات الحيتّ بدرج3 ترکیز .. سس 
© الأملاح فى الجسم (ب) البول 
(ج) حمض البوليك (د) حمض اليوريك 
|G)‏ العضو الذى یکون البولینا یس 
© الكليت (ب) الكبد ج الثاني )© الجلد 
®& طول الکلیت فى فرد بالغ OEE‏ 
© ۸سم © ۱۲سم © ۲سم (د) ew?‏ 


رتب سرعت السیال العصبی فى الألياف العصبین الآتيت 
١)محور‏ غیرمغلف بالیالین قطره ۲۰۰ میکرون 
۲) محور غیرمغلف بالیالین قطره ۲۰ میکرون 
۳) محور مغلف بالیالین قطره ۲۰ میکرون 
۵ ۲۱۳ 6 ۲۳۱ © ۲,۱۲ 6 ۳۲.۱ 
فى الجهاز العصبی الرکزی السئول عن تغليف الحاور بالیالبن تست 
(1) خلایا شوان(ب) خلایا الغراء العصبی (ج) أ بمعا (د) لا توجد اجابن د 


)® اقل الواد ترکیزا فى رشیح محفظت بومان مس 


© الجلوکوز(ب) البوتاسیوم ج الصودیوم G)‏ الیوریا 
تختلف قشرة الكليت عن النخاع فى aE‏ 

(1) وجودها جهن الخارج (ب) بقربها من الغشاء البریتونی 

ومع ليل (د) جمیع ماسبق 


WORN suttn aa) الشامل فى الاحياء‎ ® 
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ee‏ ات ا em‏ ا ew ee‏ ت 
E‏ اا ا 
نوو و ne a e gg‏ سي سس 
وي ۳ 
OT‏ 


eh کوک اا ان ا‎ eS 
بكمية الد م التى تمر فى الوعاء )8( ...ب.....‎ 
لتر © ۱۰۰سم"‎ ۱.۲ © 
التر © ۲۰۰ سم"‎ © 
5-5 مند حدوث التبول‎ 


0 يرتخى الترکیب (A)‏ وينقبض الترکیب (۷) 


چ یتوقف مرورأى سوائل من التركيب (°) 
© يبطئ مرور الدم فى التركيب (۲) 
0 يتبادل عمل التركيبين (۳) و(1) 
(چ) ترتبط عملية الإخراج فى الحيوان بصورة واضحة ر eee‏ 1 
© تنظيم الاء © توازن الأملاح © تكامل الأنظمت العصبيت (2) أب معا 
ادرس الشکل التخطيطى الآتى للكليت والأوعية الدموین التصلن بها - 


0 داخل محفظة بومان وتکون الجمع. 
© رحيط بالأنابيب الملتفه القريبت والبعيدة وثنيت هنل . 


ج) بين شرايين وأوردة 
0 بين أوردة وأوردة 
التركيب )2( a‏ 
)1( داخل محفظت بومان و raid‏ هنل. 
)©( يحيط بالأنابيب الملتفه القریبت والبعيدة وشنیی هنل . 
)6 بين أوردة وأوردة 


)© بين شرايين وشرايين 
تراكم الفضلات التخلفت عن العرق على سطح جلد الإنسان ion‏ 
© تسد الشعيرات الدمويت 


() تصدر روائح كريهة 


(ج) تسد انبوبت الغدة العرقین (د) أءج معا 
)& عند ادخال اليد فى كيس بلاستيك ولفها حول رسغ اليد باحکام sims‏ 


(ب) الإحساس بالبروده 


يي 
© يزدادالعرق عدت 


تنقبض الشعيرات الدموین 
غیاب الطبقت الدهنيت من جلد | لاتسان تا 
)1( يؤدى الى خشونت الشعر 
(ج) جفاف الجلد 


للصف الثانى الثانوی 
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نماذج اختبارات شاملة 


عند مرور الأحماض الأمينيت الممتصت والزائدة بالكبد 
)1( تستخدم فى نمو الجسم (ب) يتم تكسيرها الى مجموعات امين 


(ج) تتحول الى نشادر 


خلايا تعمل كعازل بين الخلايا العصبین 
(1) خلايا الغراء العصبی 
G)‏ خلايا شوان 
فقدان الذاكرة بسبب تعطل جزء من الدماغ وهو.. 55 
)1( الفص الصدغی تحت المهاد 
(ج) الدماغ الأوسط (د) لا توجد اجابن صحیحت 


(د) الخلایا العصبيت الرابطی 


چ 
2 


© الشامل ف الاحياء  at‏ لذن ald‏ اس 
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الصف الثانی الثانو ی 


اجابات الفصل الرابع ۳) ج) الكلية 
۲ 5 4") ب) النخا 
الرس الاول,:الاخواج فى الانسان یت 
: *) )البلازما 
۲ الطلانی ۷ ) |)الأنبوبة الملتفة القريبة سه ثنية هنل الأنبوبة الملتفة 
۳ د)الاخراج البعيدة + القناة الجامعة -> الحالبین -+ المثانة ‏ قناة مجری 
4) ب) أغلبها نسیج ضام البول 
4) ۱) د)جزينات البروتين كبيرة الحجم لدرجة أنه لايمكن 2 ! ۸ )(ب) . ") ج)يوريا 
ترشيحها من الدم ۹ ) د) الجلد 
۲) ب)تزداد OY‏ ترکیز الصودیوم فى pall‏ يزداد والزيادة تخرج ۰ ) )عرق 
هن البول ۱ ) |)الکیراتین 
ت س ؟ ؛) د)الیوریا 
a‏ " ؛) د)الجهاز البولى 
ب ۳ ا 4 4) ب) الأمعاء 
: عون العاصرة ۵ ) ب) CLAY‏ 
۱ )الكبد 5 ) )الحوض 
)د) أعلى من ۷) ب) العضلة العاصرة 


۲) ب) عضلات المثاتة 
تست ۸) ب) الترشيح - تکوین البول 


۳ ج) النفر و ۰ 
٩‏ ) ب)البروتین 
؛ ۱) د) الجلد 
۵ ) ب) ملیونین ۰) ) يوريا 
"all‏ ۱ ب) الحالب 
ayia )۲ amt‏ 
ب) الإخراء 
)2)١١‏ الترشیح حراج 
x‏ 57 ) ب) بول 
سه ؛ 2( أ)4حوض الكلية 
14( ج) الغدة الدهنية )حوض الكلية 
i‏ 5 ) د)اعادة الامتصاص 
۰) ج) الأنبوب الملتف القريب ) أ)قناة 
۱) ب) المثانة ۱ ) أ)قناة مجرى البول 
we‏ 
۲) أ)الغدة العرقية ۱ 2 ) ب) الجهاز البولى 
° .3 ره 
bale} (a ) ۳‏ الامتصاص الاختیاری ۱ ) ج) ثنية هنل 
6 0 5 8 
؛ ؟) أ)محفظة بومان ) ب)الشعيرات الدموية الشريانية 
(a ) ©‏ الحالب )٠١‏ ب) انبوب النفرون 
1۱ ۹ 
انج ) )سماح ثنية هنل للماء بالانتقال الى السائل ال 
سي ۲)د) الفضلات الأيضية نتقال الى السائل البين خلوى 
۸) ب) أقل من ۳)د)انبوب النفرون 
۹))القشرة ) ج) البولین 
۰) ج) النفاذية الاختيارية *)د) الجلد 
۱) د) الأمعاء ۲) ج)الكيراتين 
لاديس ۲) ج)الخلايا الصبغية 


الشامل فى الاحياء للصف الثانى الثانوى ) )اعادة الإمتصاص 
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14( ب) النخاع 
ad (6) 03‏ 
١‏ 
Muy‏ 
SHE (Vr‏ 
۷) ب) بول 
(yg‏ ب)الكليتان 
۱ )الكبد والكلينين 
)الج | 
(VA‏ |( إلغدة العرقية 


cy‏ اپسظم )ب) الأمعاء الغليظة 


(v4‏ الكيراتين 

(E (A.‏ محفظة بومان 

0001 الرئة 

۲)ج) الخارجية لبشرة الجلد 
(AT‏ ب) ضام 

6 ) |)الكليتين والجلد 

(Ae‏ ب)طبقة دونية 


1( ب) ۱۷۰ 


(AV‏ )اقل من )١‏ أ)أكبر من النقص فى الكلية واكبر من 


الزيادة فى الرنتين عند نفس الظروف 

۸)ب) البروتينية 

(A4‏ أ)طويلة 

(4s‏ عملية الترشيح + عملية اعادة الامتصاص الاختيارى 
۱ :۱ 

41( ج)كمية الرشیح - كمية المواد المستعادة 
۳)ب)۱: أقل من واحد 

؛) ) الكلية 

*) ع)الدوری 

1)د) شریان کلوی متصل بالابامد. 

۷)) البولینا 

۸)جمیع ماسبق 

1%( ج)الامعاء الدقيقة 

۰ اعلی من 

۱ ج)الفدة العرقية 

۸۰۸ ۲ 

۳ ب)القشرة 

aud ۳ 


۴) ب)الشریانی 
۱ ) ج)البروتینات 
۷) ب)ثنية ونل 


1.۸( د)أقل من ۰۱,۲ 

5) د)التسمم البولى 

۰) )العضلة العاصرة 

11( ۱) )۳۰۹ ملیجرام | دیسیلتر ۲) د) ۲۰ الف لكل 
ميكرولتر ۳) ب) ۱۵ ملیجرام ادیسیلتر 

(yy‏ ب) يحتوى على القليل من البروتين أو لا تحتوى 
cate ۲‏ سه ریق وی ےا روع شرن 
الکلوی + الشعیرات الدموية فى As‏ + شریان صادر 
من محفظة بومان + شعیرات دموية + فروع الورید 
الکلوی -+ وريد کلوی ے وريد اجوف سفلی 

۶) د)جمیع ماسبق 

19°( ) (۱)ورید ۲) د)شبه منفذ ویعتمد عمله على الانتشار 
الغشانی ") ب)الیوریا 

۲ د)المیلانین 

۷) ب)لكبد 

۱.۳ ب)‎ (VIA 

5 ع)الجن 

۰) ج )الحوض - النخاع - القشرة 

(Vv)‏ أ)تتسع 

(VY‏ ج) الشریان الکلوی -الورید الکلوی 

۳ ج)حمض البوليك 

٤١‏ ) ا)الطلانية 

(a )۵‏ تتفلطح 

5) أ)ثانى أكسيد الكربون 

۷ أ)الشبه منفذة الغير حية 

(VTA‏ د)منع غزو البكتريا للجسم 

4( ا)عملية الترشیح 

۰) ب) النفرون 

۰۱ ا قشرة الكلية 

۲) ا/)محفظة بومان 
۲۳ اورید 

4 ) ا) تسمم البولینا 
۵) ب)املاح وماء 


/ 
1) ب)محفظة بومان 


١ MAN )۷ 2‏ 
oe‏ الاحياء للصف الثانى الذانوى 59 
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(a )۸‏ ضبط درجة حرارة الجسم 
۹) ج) عدم قدرة الكليتين على التخلص من اليوريا 
۰) ج) بخار pla‏ 

Sil (vt)‏ من 

(E )۲‏ زيادة الرطوبة فى الجو حول النبات 
(f۴۳‏ )۱۹۰۰ 

14 ) ذ) وب معا 

65) د) جميع ماسبق 

1ئ( MOF (“O VEO‏ 
“)ج)الوريد الأجوف السفلى )١‏ ج)4 

۷) د)احتمال جميع ما سبق 

) ب) الأغشية البلازمية 

(ts‏ |)البلازما 

۰) د)يوجد أسباب اخرى 

)١‏ ب) الرنة 

am عرقية‎ se) )۲ 

۳) ج) النشادر 3 
4) د)الغدة العرقية 09 


° ) ج) الأحماض الأمينية کک 
(asx‏ د)لكبر حجمها 


(ver‏ ج)لأنه ليس ناتج خلوى 
oder Mer MeO ۷‏ 
) /لإخراج جزء من اليوريا 
۹) ا)شتاء وتقل صيفا 
۰) د)جمیع ما سبق 
۱) ب) الماء 
) ج) أن سائل التنقية يماثل مكونات البلازما فى شخص 
ade‏ 
۴( 0 ) ۳ و ۷ ۳) ب)القشرة 
"<o ee ae (oe‏ 
184( ب)لزيادة مساحة السطح الذى يستخلص الماء الزائد عن 
حاجة الجسم 
(i )۶‏ 
105( )ارتفاع درجة حرارة الجو وحدوث العرق 
1۷( د( جمیع ما سبق 
) )الثغور 


۳ تخلص من الأملاح الزائدة ع. 
قري ح الزائد عن حاجة الجسم من 


الشامل فى الاحياء 
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ine 
bores | 
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۰) ج)تحدث عملية إعادة الامتصاص الاختيارى بعد عملية 
الترشيح 

۱) د)التخلص من الروانح الكريهة 

۲) د) جمیع ما سبق 

۲۳ ا) لیس ناتجا عن عملیات الأيض 

(1V4‏ د) الحارسة 

)٥‏ د)أوب معا 

)١‏ د) يعمل على فصل مجموعة NH2‏ لتكوين اليوريا 
وتخفف مرتين 

۷) ج)لتغطيته جميع أجزاء الجسم 

(VA‏ ج)نشادر 

۹) التر واحد فى الدقيقة 

(E) ينقل البول الى المثانة‎ (A) أ)التركيب‎ ) )٠ 
clot 

(VAY‏ ب)البشرة الداخلية 

1۸۲( أ)لأن الكبد يصنع اليوريا من الأحماض الأمينية التى 
تصل اليه من الأمعاء 

(a (VAT‏ جميع ما سبق 

۶) ا)خلایا pall‏ البيضاء 


(1A‏ د)لزيادة مساحة سطح الامتصاص 
(VAY‏ د)جمیع ما سبق 

۸) د) لاستعادة المواد الضرورية 
(EO 0۸۹‏ ۲) د) لاتوجد اجابه صحيحة ”) ب)(۳) 
۱4۹۰( د)جمیع ما سبق 

)14( ج)حماية الجسم من المیکروبات 

۱۹( ج)انقباض الشعیرات الدموية فى الجلد 

۰ ۰۰ ب) ۸۰ ۲)د)‎ )۱ (ar 

۹4( ب)لأنها عضلة ارادية العضلة العاصرة تسد المثانة 
۹۰( د) ب وج معا 

۳۹۹( الکربوهیدرات لا تضر بالجسم 

4۷( د) اعادة امتصاص الفیبرینوجین 

1۹۸( ج)تمنع تكوين النشادر فى الجسم الثدييات واسماك 
القرش 

44( ب) اقل من 

۰) ع)ترکیز اليوريا بهما مرتفع 
اجابات الدرس الثانى الإخراج فى النبات 


gy 0 St (4‏ 5 دور كبير فى رفع العصارة 


6 جا 15 
)تج الذغری والکیونینی 


dng 5‏ الثغور نا 
)غلاا الاد 

)جع ماسبق 

۽ ) جبلوجود العديصات 

,)مشق اند 
۱ )دض تركيز العام داخل ا 
۷ أبكمية السوانل باللحاء 

۸))جمیع ما سبق 

1)) جميع ماسبق 

) ب) السيتوبلازم 

١1)ج)‏ بسبب وجود الثغور المائية 
ee )۲‏ السطح العلوى به ثغور أقل . 
(tt‏ |)الكيوتين 

14)) الأسموزية 

)١9‏ ب)الرطوبة النسبية العالية 

))1١‏ حار جاف 

۷)د)الادهاع 

۸)د)الثفر المانی 

٩‏ »)لامعا 

۲ )اکسجین 

۱ ب) اماع 

'؟) |)الطیسات 

)تع نغرى 

el"‏ کیوتینی 


")ور الخشب فى نقل العصارة ۲) ب)ليحل الهواء 


مدل pul‏ المفقو 0 عملية النتح 
ابل الرطوبة بلتهوية 
0 هیام للصف الثانى الثانوى 


۱ 
چ 
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7( ج) العديسات 
a (FY‏ و ج معا 
(TA‏ ) درجة الحرارة + سرعة الرياح + الرطوبة 1 
۹ ) ج)النبات (ب) 
۰) أ)أوراق النبات 
۱) ب) الماع 
۲ ) أ)يزداد معدل امتصاص الماء 
۳) )الثغور 
(tt‏ ۱) د) اوج معا 

۲) ا)التخلص من الماء الزاند ونقل العصارة النينة 
96٩۰) (f°‏ 
۰ ) ج) أكسالات الكالسيوم 
۷) ج) د)الماء والاملاح تنتقل عن طريق الخشب 
6 ))) الإنتشار 
)٩‏ ج) البروتينية 
٠١‏ ) ۱) ب)اثبات حدوث عملية النتح 

۲) ب)يتباطا معدل النتح 


2 ( 


۲ ۱) ج) بسکون الهواء وضیق فتحة الثغر 


۲) ب)الرطوبة حول النبات 

۳ د) لا توجد اجابة صحيحة 

ئ( د)جميع ما سبق 

ه) ب) الوريد الأجوف السفلى 

l(a 6‏ وب معا 

(Y‏ ج)(ع) 

(A‏ د)اوج معا 

4 )لا يتغير ترکیبه 

۰) ا)ملیون 

۱ د)الثغور المانية 

SRG (VY 

۳ د( ۱۰ 9 

6 د) کل ما سبق صحيح 

۰ ج)تركيب یف 

۳( |) يمر من خلاله الدم من الأورطى للكايا ۱ 
۷ ۱) ب) غير صحیح لوضع الكليتين توت 
۳ () 


۸ ) النتح والادماع 
8 


الصف الثانى الثاز 
وو eo‏ 


- مس لخا ۲٩‏ ۱) د)انتحاء ضولی ونوم ۲) ح)تسرب الماء للخلايا 
اجابه‌اسنله الفصل الخامس المجاورة للإنتفاخات 
الدرس الاول:الإحساس فى النبات ان یوو وو ا 


(TA‏ ب)یساوی 
)١‏ ا الانتحاء الضونی 9 د)جمیع ما سبق 
۲) ب) الإنتحاء الماقى ) ج)زيادة كمية الاوکسینات وتساویها فى محيط الساق 
(Fr‏ د) جذورلاسيقان2 براعم ۷ )4( ج)زيادة كمية الاوكسينات وتساويها فى محيط الجذر 
6 )اسرع ۲) د) جمیع ما سبق 
ese |‏ ۳) ب)القمم النامية للشوفان 
5) ب) الإنتحاء المانی غاب ) اقم مقو الإنتحاء 
| 0۲ (د) ° (i‏ ب) الانتفاخات 
(A ۱‏ د) الانتحاء الارضی السالب 9 
poe o‏ = ۷) د)لتوزیع الماء بالتساوی 
۰ ج)تتجمع الأوكسينات فى جانب الظل لتحفيز الخلايا لنمو اكبر gt CA‏ 
مسج 44( ج)استجابته للرطوبة فقط 
ا انين .0( ج) فقد الماء وارتخاء الجدر الخلوية 
۲( ب) درجة الرطوية ۱ أ)اختلاف ترکیز الاوکسینات Age‏ المؤثر 
dar‏ 
4( ج) الاحسامل 
دب شوتئ ومات MEL RES‏ رم 
5) ب)زيادة استطالة خلایا ساق 
wre tl‏ ۲ ب) فى الجذر الظهری للحبل الشوکی 
۸( نميا ۱ ع leans‏ 
یج زا ء) ج)یظل الفشاء على حالة الاستقطاب 
ine “‏ 5 ۰( ب) محور اسطوانی للخلية العصبية 
Sees a} ۹‏ بدا 5 
i i‏ 1( ج)الضعف العضلی 
۲ ۱ ب) جذر 2 ۲) ب) ساق هوانیه 
i 1‏ ۷ ج)الفعل المنعکس 
(ry‏ د) لا توجد اجابة صحيحة : 
(A‏ ب) ۰.۲ میکرون 
ف 4) د) شوكية سمبثاوية ١‏ / 
ورا حي ۰ )١‏ ب) مجموعة من الألياف العصبية المغلفة 
Jal ) ))5‏ كثيرا 
(YY‏ د)انخفاض الضغط داخل الفجوات 1( د( لل ل 
)٠١ ۲‏ ج)ابعاد السيال العصبى الى المحور 
Lan )۸‏ النامية للجذر ( €( : 
(acts‏ (ب) ۳) أله علاقة طردية 
۳۰" 4 ) ب)مضخة الصودیوم والبوتاسیوم 
)"١‏ ب) الانتحاء 10( ب) الدماغ الأوسط 
۲ ج)التواقت الضونی 15) ب) ۱۳۰ ۱ 
۳ ج)تسرب الماء بعیدا عن منطقة التاثير ۷) د)تنقل المعلومات من الخلایا العصبية الحركية للخلايا 
۶ ج)الجذر يحتاج لتركيزات أقل من الاوكسينات الحسية 
۰ ب)صفيحة الميكا غير منفذة ۸) ج) نخاع الغدة الكظرية 
الشامل فى الاحیاء للصف الثانی الثانوی ۱:۹ 
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١ 9‏ 
۲ . نع المغ 1 

.0 ية بان الميالين مادة عازلة 

۲ ,وري بعد التشابكى ۱ 

J (ry‏ الغشاء بای مور أثناء od,‏ الفترة 

8 یی ان يزال استقطاب كل جزء من المحور ويشكل 
1( 48 


یل ورد خلية الى | 
.زود الى جسم الخلية الى لمحور 


۳( ( ب)ايونات 

0 د)احتمال (ب) د(ج) 

= ©)s )( ) ۳ 

۳( ب) العنكبوتية 

۳ رپیرعة السيال العصبی 

۳( ) الإيبنفرين 

(rr‏ د)جمیع ماسبق 

(ry‏ د)الجسم المركزى 

۰ ب( إعادة استقطاب 

۳( د)حسية وحرکیه 

(rv‏ د)استيقاظك بعد غفوة على ضوء الشمس یضرب وجهك 

۲۸) أ)الحس 

cry‏ )۰ مرة 

۰) ب) فى الحبل الشوكى 

)٤١‏ أإنسيج ضام 

١؛)‏ ج)الفص الجدارى 

۲۳) ب)اليوضم 

؛؛) ب)حبيبات نسل 

42( |)المخ الأمامى 

۲ ب)الباراسمبثاوى 

۷ |( العضلات 

۸ )انطلاق العديد من جهود الفاعلية من الغشاء بعد التشابكى 

۳ ) أ)حركة Nat‏ الى داخل الخلية 
؟)') حركة + الى خارج الخلية 

'*) د)دجود غلاف الميالين 

'*) )الخلايا العصبية الرابطة 

5 ) زيادة جهد اتزان Nat‏ 


"*) ع) السيال اليصبى 
شيل الاحياء للصف الثانى التاتوی 
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*) ب)جذع المخ والمنطقة الصدرية 
°°( ب) حركية 

1) ب)قشرة المخ 

۷( ( النخاع المستطیل 

°4( ج) الخلية الواردة 

٩‏ أ)الكولين استريز 

)٠١‏ ب)الحركية 

re (1 

۲) د)یصبح الغشاء اکثر حساسية 
۳) ب)المیالین 

۶6 )لام الجلفية . | 

۶ ۱) د)جمیع ما سبق ۲) ب)الفص الجبهی 

49( )الى الحبل الشوکی ثم الى الغدد 

(VY‏ ج)مضخات الصوديوم والبوتاسيوم التى تعيد الغشاء لجهد 
الراحة 

) د) لا يوجد اجابة صحيحة 

4) د)٤‏ أنواع 

۰ |( الخلايا العصبية الحسية 

)/١‏ ب)نقل السيالات العصبية 

۲ ج)السمبثاوى 

۳ ب) التغذية 

4/) ب) حالة الاثارة 

۷۰۰۰) ۵ 

١0‏ ) د) نقل الاشارات الى الخلایا المجاورة 

۷) أ)النخاع المستطیل 

(VA‏ ج) النخاع المستطیل -+ قنطرة فارول + المخ الأوسط 
(v4‏ 4) ينشط العصب الملمبثاوى 

۰) ب) ۳۱ زوج حسى وحركى 

۱) ب) الجبوى 

(AY‏ ب) النخاع المستطيل 

(AY‏ ج) كمروكيميائية 

۳۱) (At 

(Ao‏ أجب بنفسك 

(AN‏ ب) اتساع حدقة العين 

(AV‏ د)اربع أنواع 

asl (AA‏ من ۲۰))۲ماث 

4) د) جمیع ما سبق 

.4( الاعضاء الداخلية 

۱) ج)لا بتصل به اعصاب حسية ' 


۱۷ 


الصف الثانى الثاذ 
#«جایفت | ۰ 
ج)نقص (ستطالة ساق النبات 


۲ د) غلق بوابات الصوديوم 
۳) ب)بطء انقباض القلب . 
4 ) ب) مستقبلات -+ الحبل الشوکی -+ العضلات 
۰ ج)النخاع المستطیل 
۱ ج)اعصاب جذع المخ الذاتية 
۷ ب)مختلطة 
CHE (e (* (1) EEC ENE ( GO ۸‏ 
44( ج)جزء من الجهاز العصبى المركزى 
۰ االقشرة المخية 
٩۳) (1‏ 
۲ د)جمیع ما سبق 
۳) . ج)الفص القفوی 
4 الطرفی 
۰ الیاف الخلایا العصبية وتوجد للخارج 
٠‏ ۱)ج)المهور ۲))غلاف ملینی 
۳)ب) خلية شوان 
۷ ) د)جمیع ما سبق 
ب) حركية 4) ب(٩)‏ 
۸ اجب بنفسک 
2 ج)لا توجد علاقة بين المیالین وقطر محور الليفة 
الصبية 
۰) د)1وج معا 
۱) ج) المادة البيضاء - المادة الرمادية 
(yyy‏ د ة المخية 
۴ ب)الصدر 
(it‏ د)جمیع ما سبق 
۶۰ ۱)الشم ۲) ج) التفوق 
) ()( 
°( ب) فصين مختلفين )١‏ ا)اسرع من 
7) ب)الی الحبل الشوکی ثم الى العضلة 
۷) د)النخاع الشوکی 
۸ ا/اکبر من الداخل 
۹4( أ)المثانة 
۰ االاثارة 
۱ الجهاز العصبی المرکزی 
۲ ج) خلية عصبية حسية 
۴( ب) النفاذية الإختيارية 
(٤‏ ب)نوعین 
۴ ) بزيادة ايونات البوتاسيوم فى الخارج 
ی هو للصف الثانى الثانوى 


(r |)الترکیب(۷)‎ )۲ 


۳) اتحت المهاد 
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۳۹ 
۷ ب)تحت الماد 

(a ۸‏ يزيد من نفاذية الغشاء بعد التشابکی لایونات الصودیوم 
P(e (۹‏ 

۰) د)حدوث الوفاة 

)١‏ ب)الفص القفوى 

۲ ج)البوناسیوم 

۳ ب)الجداری 

۵۸ ١)ب)‏ متحرك ۲)د) ۱۲ 

۰ ب)تحت المراد 

۰ ج)المخیخ 

۷ ج)ممرات الصودیوم غير نشطه و لا تفتح . 
۸ ۱)) تعیین الجهد الکهربی أثناء الراحة 

-70) ۲ 

۳پب) لیکون مشابه للترکیب الأیونی الداخلی لليفة ولا يؤثر علیها 
)١ ۰۹‏ ب)نشاط عضلی ۲) ا)نشاط الغدة العرقية 
۰) ا)البوتاسیوم 

۱) ج) وجود ألياف عصبية حركية 

(itt‏ ج) او ب معا 

۳) د) فی الإتجاهين معا ۸ و8 

(Vet‏ ج)الغراء العصبی 

۰ ب) بدون أغلفة 

5 ب)ثلاث فصوص 

(4Y‏ د)النخاع المستطیل 

۸ ب)۱۲ 

۹ ج) المثیر ضعیف وغیر كاف 

 )۰‏ اکبر من الخارج 

(ie)‏ ا)الحسية 

۲ ب) النخاع المستطیل 

lye ۴۳‏ معا 

۶ ج)سالب الشحنة 

۶ )النخاع الشوکی 

10%( د) جهاز جولجی 

۲ ب) الجهاز العصبی الذاتی 

۸ د) نخاع الغدة الکظرية 

۶ ۰.1))۱. ۲) ا)اکبر من 

۰ ب)امتصاص الغذاء 

۱) ب)قشرة المخ 

۲۳ ج)خلايا الغراء العصبى وأجسام الخلايا العصبية 


59 يتيحت اما (tes‏ ب) الدماغ الخلفى 


اومن الجهاز العصبى مدای ۱ ب)الحركية 
2 الشات اهيلي 0" ۷ ۷۸ الصوديوم واالبوتاسيوم 
يك ۳ استجهة 
۷ ثة الصدرية (tet‏ ۱۹ 
- ۱ اماب الذاتية (tee‏ بم ۰۰ 
MIs (¢‏ ۲) د)جميع ماسبق 
1۷( د) جميع ها ۱ a‏ "ند جهد الفاعلية عند عقد رانفيير فقط 
11 لبها العصبى BAIA‏ ۸ رین 
ت ر ای 
ian.‏ ۰ )هذا الفعل المنعكس ليس له علاقة المع 
م بالنخاع المستطيل 1۱( ج)تحفز أو تثبط غشاء الليفة العصبية بعد التشابكى 
م ي باه فى ضریات الق ۲ wee‏ 
me‏ لميتوكوندريا ۳ ) د)جميع ما سبق 
Cay, (1‏ ۳ )6)ربط التصفين (Ge (cans‏ ۴ 
Û ۱ ۷‏ 0 (۱) 
(vie oe Saree (yy‏ ب)جذع الدماغ والمنطقة العجزية 


ay‏ ب Y9‏ ۲ ب)۱۲ 
avy‏ ۱۰۸ ا oe‏ 
۷ 


) ب)العصعصية ر2 ب)أقل من الغارج ب ۱۶-۱۰ 
۸۱ د)جمیع ماسبق (5) ج)كءروكيميائية 
۸۱ الزواندالمحورية ۰ دالاتوجد اجابة صحيحة 
(tar‏ ب)الجذر البطنی 0۱ oe‏ 
4 ب)الصدغى ۲ ا الجب, ی 
۰ )۳۵۰ ۲۳ ج)الأوعية الدموية فى الجلد 
(1A‏ ) الصودیوم ۰۶ ج)تعلم jill‏ الحصول على الغذاء بسحب الرافعة 
۷ 80 لكك ۸0 ° ) ب)التحكم فى كمية الماء فى الجسم 
۸ )۱۳ ۲ ب) به مركز التنفس وضربات القلب والسعال العطس 
۷ د)النخاع المستطیل ۷ ب)به مركز حدوث معظم الافعال الانعكاسية الحركية 
٩۰‏ النخاع المستطیل ۸ ۱ د)(ب) و(ع) ما ؟) د) (ا) و(ب) معا 
Jae ۱‏ النشط 6) د)الدماغ 
۲ )۱۸۰۰ ۰) ب)الدماغ المتوسط 
۳ 6 الكلور ۱ ج)-۷۰ مللی فولت 
۳ |)الحركة ۲ ا)تحت 
in‏ ج)الذاتى oil‏ م 
4 )الس والحركة ۰ Baill‏ 
ath‏ ٠ع‏ اموي اموجودة فى شا ۰ ج) صادر متصل بالکبد لزيادة السكر فى الدم 
ر (VEN‏ ب)السمبثاوی 
11 و دیق ۷) أ)الحائر 
ابام لے .۳ ۱۰۹ 
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الصف الثانى الثا: 


۳ د)جميع ما سبق 

۰ د)او ج معا 

۵ د) ب وج معا 

۷ ج)جمیع ما سبق 

gla )۷‏ ج معا 

۷۸ _ ب) الاشارة من خلال تغيرات فيزيانية وكميانية 


۸۰ ) ۸ 

۵۹ ا) يوجد بما مراکز لبعض الأفعال الانعكاسية 
کالجوع والشبع والنوم 

۰ ج)وظیفته التحکم فى الحرکات اللاإرادية کتنظیم 
انقباض القلب وافراز الغدد 

۱ ۱)ب) ۲ ۲)ب) أكبر من 

۲ |( القشرة المخية 

۳) ج)اثارة الاستیل کولین لمستقبلات فى الغشاء بعد 

التشابکی 

(YEE‏ ب) خلایا شوان 

(te‏ ب) أعضاء الاستجابة 

(TES‏ ب) البوتاسیوم 

۷ ا)بسرعة أكبر من 

) ا)الانتشار 

)٩‏ د)لا توجد اجابة صحيحة 

۰ ۱) ب) النقطة (۱) 

)١‏ ب)الصادرة 

۲) ج)خلايا الغراء العصبى 

۳ ب)الخلية الصادرة 

() ۶ 

(veo‏ ب)لزيادة مساحة سطح الاستقبال 

10( ب)وظيفة الاولى التغذية اما الثانية فمن وظائفها التغذية 

۷) ج)لاستعادة age‏ الراحة 

۸ )!اغشية السحانية 

۹ ) ۱)د) کل من | وج 

۰) ا المنطقة الصدرية 

)0١‏ د)نشاط العصب السمبثاوى 

5) أ)الفص الجدارى والصدغى 

۳ د) جميع ما سبق 

6 أ) مجوف من الداخل 

۶ )اکبر من 

01 ب) السمبثاوی 

۷ ب)بسبب احد الأعصاب الباراسمبثاوی 

(VTA‏ د)جمیع ما سبق 

٩‏ ج)تصل للقشرة المخية بعد ذلك 

۰ ادرس الشکل الآتی ثم اختر 

1( ١)د)حركة‏ أيونات الصودیوم للداخل 
") ) حركة ايونات البوتاسيوم للخارج 

۲) د)جميع ما سبق 


۲ ج) ۲ مللى ثانية 


1( د)شوكى 
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۹( د)جميع ما سبق 
(TA.‏ ج)بطء تحفيز الغشاء بعد التشابكى 


(YAY‏ ذ)جميع ما سبق 
۰۲ ج)یفرز الاستيل كولين من الغشاء قبل التشابكى ليؤثر فى 
الغشاء يعد التشابكى 


(YAY‏ د)أوب معا 

4) د)جمیع ما سبق ۱ 
(Ao‏ ب) بسبب التشابكات فى المادة الرمادية النخاع الشوكى 
(YAN‏ د)جمیع ماسبق 

(YAY‏ د) جميع ما سبق 

(TAA‏ د)جمیع ما سبق 

۹) أ)خلايا عصبية حسية 

.14( ب)الفعل المنعکس 

(v4)‏ د)ب وج معا 


۲ ) د)جمیع ما سبق 
(yar‏ )نسل 

4) د)الجهاز العصبى الطرفى 
(vse‏ د)أوب معا 

۰۲ ب)فترة الجموح 

(TAY‏ ب) من المنطقة القطنية 
۵۸ ع)شق التشابك 


اجب تك 7777853112 الکانتات الحیه 


ب)حويصلات التشابك 
۲) د) کل من وب 
mar (0(0 )*‏ 
cal )4‏ 
5) ب) الإحساس 
1) ب) عقد رانفيير 
۷) د) التشابك العصبى 
(A‏ )لام الحنون 
8( ب) الأوکسینات 
۰) ب)خلایا الغراء العصبی 


yer (DOC MOC O 


۱1۰ 


ام 4 | ۳ » 


۰( د) حدوث تنبيه عصبى 
14( وب مها ۱) د) وب معا 
ل ۲۳) ج) -۷۰ مللی فولت 
میج مايق : ۳ أ)المخ والحبل الشوکی 
5 وديف النشاعية (vt‏ ج)السطح الداخلى والخار جى 
وعد ۶۰ ببالمیالین 
,اس العصبی | 17( أ)حالات الطواری 
ی ۷) ب)تؤثر سلبياً علي عملية الهضم 
.۷ د) كل من ب واج (YA‏ ب)اعصاب مخية 
م) ا) الانتحاء الضوئى 14) ب)يؤثر ايجابيا فى هضم الدهون 
ب يقب ۰ ) د) كل من ب وج 
۲ د)جمیع ما سبق | اجابة النموذج الشامل الثانى 
ما سبق الفترة ۰.۰۰۱ الى ۰.۰۰۳ 5 ۳ 
٤‏ د) جميع )١‏ ج)وظیفتها العامة 
(yo‏ د)جمیع ما سبق ) د)جمیع ما سبق 
14( د)استيل كولين ۳) د)أوب 
۷ ب) (۲) و (۱) و(۳) ؛) أ)وجود جسم الخلية 
(vA‏ ج)الفعل المنعكس 5) (١‏ التركيب 
14( |)غشاء رقيق داخلى 5) sil‏ من 
۰ د)ان الجذور والسيقان تنمو كل منها فى اتجاه خاص بها ۷ ب)مكان التنفيذ 
اجابه النمودج الشامل الأول . 
(A ۱‏ د) يحفظ توازن الجسم بالتعاون مع الأذن الداخلية وعضلات 
walla )١‏ الجسم 
0 دب وج 4( د) بها مراكزالعمليات العقلية الطيا 
۳) د) ب وج 0 ۰ ۰ 5 
9 ۱) ا)الاستیل کولین 
؛) ب)خلايا الغراء العصبى O:‏ ۱ ج)النفاذية الاختيارية 
۰) )الدماغ المتوسط نت ۲) أ)الجهاز العصبى المرکزی 
1( تغيرات كهروكميانية oP‏ ۳) ب)فقرات العمود الفقری 
0 ع)خلايا شوان | ول )١4‏ أ)الضامة 
(A‏ ج) المهاد ۱ 2 
ْ كم ا)الکولین استیریز 
1) ج) المخ الأمامى 14( أ)حمض خليك 
(VY ۱ a‏ ب) مستقبلات الغشاء بعد التشابكى الى الغشاء قبل التشابكى 
) د)جمیع ما سبق ۸ ج( (۱) 
؟١)‏ ب) الذاتى جد اجابة صحيحة 
۹) د) لاتوجد gana Ala)‏ 
۳) ا)شوان ۱ 
تن ۰) ب)(۳) 
لمهاد | )١‏ أ)تركيب يحمل البول من الكلية الى المثانة 
*) ب)الكولين استيريز 5" 
2 | ۷۲ () 
( ب) الأوكسينات | 
(ee ۳ ne‏ ۱ 
فى وضع افقى لا يتأثر E(u (VE‏ 
ar‏ ( ب)(4) 
al‏ - نتفاخات تعمل كمفاصل ۵۰ ج)يسرع من تقصفها | 
) مضخات الصودیوم والبوتاسیوم ۱ 


۱ ۲) ب) يعاد امتصاص آغلب کمیته ۱ 
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اجابة النموذج الشامل الرابع 


۰.۱) )۷ 


دپکلاهما جزء من المادة الرمادية 


۸) ج)كمية البول تتناسب عکسیا مع درجة ترکیز المحلول 0 
۹) ب)عدم الإحتفاظ بالبول لفترة طويلة ۲) د)جميع ما سبق 
۰) د)لا توجد اجابة صحيحة ۳ ب) محفظة بومان 
اجابة النموذج الشامل الثالث 4( د)املاح البوتاسيوم اکثر الأملاح تركيزا فى البول 
)١‏ د)حمض البوليك ( ب)لا يعاد امتصاص الجلوكوز من الرشیح 
۲) ب)قد يتم مرور بعض جزیدات البروتین 6 ب)(ص) 
۳) د)جميع ماسبق ۷ د)دم شريانى به يوريا 
۶ د)تكبر الكلية الآخری ۸) چ)الانتشار الغشانی 
°) ج)مضخة لسحب pall‏ 4( ب)۲۲.4 جرام/یوم 
5) ب)ازالة الفقاعات الهوانية )٠‏ ج)الجلوکوز تم ترشیحه والبروتین لم يتم ترشیحه 
۷) ب)الورید ۱) ب)النشادر 
۸ ج)عدم وجود فضلات ايضية ۲) ب)البول 
)٠١‏ 2( عدم تجدد خلايا البشرة الخارجية. alll‏ 
۱) )نحل الصل ۰ ) ۲.۱.۳ 
۲) ب) ترکیب یتمدد لیستوعب البول 5) ب) خلایا الفراء العصبی 
۳) ج)مكون رئيسى للجهاز البولی OO‏ 
الشكل يوضح تركيب الكلية ....اختر مات ع وين 
۱) ب) Taubes‏ 
(THC #‏ 
°( ) ۰) أ)يرتخى التركيب (A)‏ وينقبض التركيب (۷) 
000 وت 
(VV‏ وحدة التركيب ی ات كه بردي وكين فت 
))الأدمة ( ب)يحيط بالأنابيب الملتفه القريبة والبعيدة وثنية هنل . 
)٤ e‏ د)أو ج معا 
وود (re‏ أ)يزداد العرق 
١ Ys‏ ۲ تان 
اك 1%( د)عدم ربط الجلد بسطح الجسم والعضلات 
۱) ب)عدم رجوع pall‏ للشرايين (vy‏ ) نسيج غير jad‏ 
۲) ج)الجلوكوز والأحماض الأمينية ۸ :ميغ ما سيق 
ان اي ی 4 أ)خلايا الغراء العصب, 
* ) ج) أعلى من ۳۷ واقل من صفر a‏ “220011000 
2 ¥( د) تحت المهاد ۱ 00 
١‏ ) |)الأماكن المفتوحة 0 
(TV‏ ج)حدوث عملية اعادة الامتصاص الاختيارى a‏ 
aN» (#)(2(%A‏ 
ek ۹‏ 
۱(۰) 


الشامل في pay‏ لل 
۱۱ 
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